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ELE  'E 

AUG  0  1  1988 


REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF 
SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


TRAVIS  AFB  CA  MSC#  745160 

N  38  16  W  121  56  ELEV  62  FT  KSUU 

PARTS  A  -  F  HOURS  SUMMARIZED  0000  2300  LST 

PERIOD  OF  RECORD: 

HOURLY  OBSERVATIONS:  MAR  78  FEB  88 
SUMMARY  OF  DAY  DATA-  AUG  43  -  FEB  88 
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la.  Report  Security  Classtf tcatton:  UNCLASSIFIED 

3.  Dlst r t but lon/Ava llabt 1 t ty  of  Report:  Approved  for  public  release;  Distribution 

unlimited. 

4.  Performing  Organization  Report  Number;  USAFETAC/DS-8S/02 9 . 

5.  Monitoring  Organization  Report  Number:  USAFETAC/DS-88/029. 

6a.  Name  of  Performing  Organization:  USAFETAC/OL-A 
6b.  Office  Symbol: 

6c.  Address:  Federal  BulLding,  Asheville  NG  28801-?7'>a 

11  Title:  (RUSSWO)  TRAVIS  AFB  CA. 

12  Personal  Author(s): 

13a  Type  of  Report:  Data  Summary 
13b  Time  Covered:  Aug  43-Feh  88. 

14  Date  of  Report:  Jul  1988 

15  Page  Count :  312 

12  COSAT I  Codes :  Field--04,  Group — 02 

18  Subject  Terms:  ‘climatology;  ‘weather;  met eorologtra 1  conditions;  winds; 

prec 1  pi t at  ion ;  temperature;  visibility;  barometric  pressure;  relative  humidity;  sky  cover; 
psychromet r ic  data;  ceiling;  Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Weather  Observations 
(RUSSWO);  Travis  AFB  CA;  California;  Sulsun  AFB  CA;  Fairfield  CA;  USCA745160. 

1^  Abst  ract :  A  six-part  statistical  data  summary  of  surface  weather  observations 

for:  Travis  AFB  CA.  Summary  consists  of:  PART  A,  Weather  Conditions  and  Atmospheric. 

Phenomena;  PART  B,  Precipitation;  PART  C,  Surface  Winds;  PART  P,  Ceiling  and  Visibility; 
PART  E,  Psychromet  rlc.  Summaries;  PART  F,  Pressure  Summaries.  See  USAFETAC/TN-83/001 
(ADA132186),  An  Aid  for  Using  the  Revised  Uniform  Summary  of  Surface  Weather  Observations 
(RUSSWO)  for  complete  description  of  contents  and  instructions  for  use. 

20  Dlstrlbutlon/Avallablltty  of  Abstract:  Same  as  report . 

21  Abstract  Security  Classification:  UNCLASSIFIED. 

22a  Name  of  Responsible  Individual:  Marianne  L.  Cavanaugh 
22b  Telephone:  (618)256-2625 
22c  Office  Symbol:  USAFETAC/LDD 
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STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 

STATION  NUMBER:  74$ 1 t  C 
PERIOD  OF  RECORO: 

HOURLY  OBSERVATIONS:  MAP  78  -  FEB  88 
SUMMARY  OF  DAY  DATA:  A UG  43  -  FE3  88 
TIME  CONVERSION  1ST  TO  GMT:  *8 


CALL  ID:  KSUU 

HOURS  SUMMARIZED:  ODOO-I3DO  L  ST 


NOTE:  DUE  TO  ADVANCED  AND  MURE  ThOROUSH  QUALITY  ASSURANCE  PROCEDURES  EMPLOYED  A  T  U  S  A  F  E  T  A  C  /  OL  -  A  ,  MINOR  CHANGES  TO 

THE  DATA  A  Nl)  STATISTICAL  VALUES  FROM  PREVIOUSLY  PUBLISHED  MUSSwOS  MAY  OCCUR. 


OL-A/USAFET AC/MAC/AWS  RfVISEO  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  U  E  A  T  HE  R  OBSERVATIONS 

ASHEVILLE  NC  2P8U1 


HOUR  L  V  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD  SPECIAL  OBSERVATIONS  RECORDED  ON  THE  AUS  FORMS  10/iQA  AT  SCHEDULED  HOURLY 

intervals. 

SUMMARY  OF  DAY  DATA  (DAILY  OBSERVATIONS!:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONS  WHICH  INCLUDES  HOURLY 
OBSERVATIONS  AND  DAILY  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  bfe-73,  AWS  F  CRMS  10/13A. 

DESCRIPTION  OF  SUMMARIES:  PRECEDING  EACH  PART  OF  THE  RUSSWO  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THE  SUMMARY  I NCLUI I NG  THE 
MANNER  OF  PRESENTATION. 

STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS:  IN  ALL  SUMMARIES  SHOWING  DIURNAL  VARIATIONS.  WE  SUMMARIZE  DATA  USING  T HC 

FOLLOWING  E I  CHI  3-HOUR  TIME  PEPIOOS  IN  LOCAL  STANDARD  TIME:  0Q00-C2C3,  0300-PS3G,  06C0-080D,  39GI-113D, 
1203-1400,  1533-1700,  1903-2030,  2100-2300  LST. 

FOR  A  DETAILEO  DESCRIPTION  OF  EACH  SUMMARY  WITH  EXAMPLES  A  NO  EXERCISES  ON  ITS  USAGE,  SEf  US AF E T A C / T N -9 3 -00 1  .  "AN 
A 1 0  FOR  USING  THE  REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS"  (RUSSU01. 


TABLE  OF  CONTENTS: 

STATION  HISTORY 

PART  A:  WEATHcP  CONDITIONS  AND  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 
PART  R:  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH  SUMMARIES 
PART  C:  SURFACE  WIND  SUMMARIES 

PART  D:  CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 
PART  E:  TEMPERATURE  AND  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 
PART  F:  PRESSURE  SUMMARIES 

ausmsc  number:  this  number  is  the  air  weather  service  master  station  catalog  number,  this  number  is  comprised  of 

THE  WMO  NUMBER  KITH  THE  ADDITION  OF  A  SUFFIX  10  THROUGH  91.  IN  CASES  WHERE  THERC  IS  NO  DESIGNATED  WHO  NUMR£P,  ' T 
A  S-OIGIT  NUMBER  IS  CREATED  IN  AGREEMENT  WITH  WMO  RULES  PLUS  A  SIXTH  DIGIT.  THESE  NUMBERS  APE  AlSt  REFERRED  TO 
AS  DATSAV  OR  USAFETAC  NUMBCRS  WHICH  UNIQUELY  IDENTIFY  MO^E  THAN  15,000  REPORTING  STATIONS  WORLD  WILE. 
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I  STATION  NAME 
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1 

ON  SUMMARY 

1 

1 

1 

T4T1CM 

|  T  f.  A  v  1 5  Af  B  CA  1 F  A  i  F  F  I  EL  C 

-  i  -  —  -  - 

ME  ’  ~f  LATITUDE ~t  LONGITUDE^!  FLO  ELF.v  (FT  I 

I  I  I 

I  EL  E  I  M  TP  !/;  I  W  1  :  1  T  :  I  > : 

- j - 4 - 4 - 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


CALL  SIGN 


GEOGRAPHICAL  LOCATION  S,  NAME 
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Travis  AFB,  CA 

Came 
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of 

Stat i on 


At  This  Location 

- + - 

From  |  To 

- 4. - 


Jan  si 
J 11  r  4  8 
Ann  7T 


May  TO 
Dec  72 
Jan  P° 


LATITUDE 


M  !S  It 

Same 

Same 


|  Elev  Above  MSL  1  DBS 

LONGITUDE  4 - 4 - 4  FF.F 

|  FLD  (FT)  IBARO  (FT)  |  DAY 


Nmbr 
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Date  of 
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SURFACE  MIND  EQUIPMENT 

INFORMATION 

Loc 
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LOCATION 
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WEATHER  CONDI 1  ions  and  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 


•CAThER  CONDITIONS  SUMMARY: 

1,  A  PERCENT  AGL  FREQUENCY  OCCURRENCE  SUMMARY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  AND  OBSTRUCTIONS  TO  VISION. 

2,  DATA  SASED  ON  HOURLY  OBSERVATIONS. 

3,  summarized  by  the  standard  3-hour  time  groups  by  month,  monthly  ano  annually  (all  years  combined). 

atmospheric  phenomena  summary: 

i.  A  PERCENTAGl  FREQUENCY  of  days  summary  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  And  obstructions 


TO 

VISION. 

2. 

DATA  BASED 

ON 

Summary  of 

day 

DATA. 

3. 

SUMMAMI ZEO 

oi 

MONTH  WITH 

AU 

HOURS  AND  ALL  YEARS  COMBINED 

CEFI nit  IONS: 

THUNDERSTORMS :  ALL  REPORTED  THUNDERSTORMS,  TORNADOES  AND  WATERSPOUTS. 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE:  ALL  RlPORTEO  RAIN  A  NO  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  RAIN  AND/OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE  I  :  ALL  REPORTED  FREFZIN&  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE. 

SNOw  AND/OR  SLCET.  SNOW  INCLUDING  SNOW  PELLETS  AND  GRAINS,  ICE  CRYSTALS  AND  PELLETS  (SLEET). 

HAIL  :  ALL  RE  PORTED  H A  II  . 

ALL  PRECIPITATION;  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  P PE C I P T T A T I  ON  .  BECAUSE  MORE  Than  ONE  TYPE 

OF  PRECIPITATION  *  A  Y  APPEAR  IN  A  SINGLE  OBSERVATION,  ThE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  TnE  INPIVHuAL  COLUMNS  MAY 
EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  COLUMN. 

FOG:  ALL  REPORJED  FOG,  ICE  FOG  AND  GROJND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  ALL  RE  pOR  I  E  E  SMOKE,  HAZE  AND  ANY  COMBINATION  THEREOF. 

BLOWING  S  NO  w :  ALL  REPORTE"  BLOWING  SNOW  INCLUDING  DRIFTING  WHEN  REPORTED. 

OUST  AND/CP  SAND:  ALL  REPORTED  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND  ANO  ANY  COMBINATION  THEREOF . 

THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARY  (DAYS  WITH!  INCLUDES  ONLY  THOSE  REPORTS  WHEN  ThE  PHENOMENA 
VISIBILITY  LESS  THAN  5/8  MILTS  (1G30  METERS). 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS  TO  VISION  (FOG  THRU  DUST/SAND) 

AND  BLOWING  SPRAY.  B  rC  A  u  S  E  MORE  HAN  ONE  PHENOMENA  PER  OBSERVATION  MAY  OCCUR,  ThE  SUM  OF 
THE  INDIVIDUAL  COLUMNS  MAY  EXCEED  THIS  COLUMN. 


NO  I E S  : 

1.  A  V  A  L  U  £  IN  THE  TABLES  Of  *'.C**  INDICATES  LESS  THAN  .QSt  OCCURRENCE  TUSUALLY  OnL  f  ONE  OCCURRENCE*. 

2.  HtTAR  STATIONS  CBEGlNNlNG  IN  JAN  19S3I  ANO  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS  RPCOROED  ON  THE 

A W  S  FORMS  10/1QA  AND  TRANSMITTED  LONGllNE  ONLY  THE  H I GH r  S  T  ORPCR  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  OBSERVED. 
BEGINNING  IN  JAN  197U.  METAP  STATIONS  RECORDED  ALL  OBSERVED  PHENOMENA  BUT  CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY 
THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  If  THE  OBSERVATION  CONTAINED  RAIN,  FOG  AND  SmOKE.  ALL  THREE  wlLL 
APPEAR  ON  THE  AW S  FORMS  1G/1CA,  BUT  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED  LONGLINC.  THEREFORE  ONLY  THE  RAIn 
APPEARS  IN  OUR  DATA  oASE  FOR  HOURLY  SUMMARIZATION.  THIS  PRACTICE  AFFECTS  THE  PERCENTAGES  IN  THE  TABLES. 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDI 'IONS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74  5160 

STATION  NAME : 

TRA  VI S 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORO: 

:  JAN 

79-8  8 

i 

RAIN 

FRZING 

SNOW 

t  OBS 

SMOKE 

DUST 

X  OBS 

HOURS  1 

TSTHS 

6/ OR 

RA  IN 

t/OR 

HAIL  WITH 

FOG 

t/OR 

BL  OWING 

t/OR 

W/C  BST 

TOT  At 

(LST)  | 

DRIZZLE 

1/ OR 

SLEET 

PRECIP 

HAZE 

SNOW 

SAND 

TO 

OPS 

1 

OR  IZ2LE 

VI  M  ON 

CO -02  1 

10.6 

10.6 

49 . 0 

2  .  3 

49.5 

9  iL' 

03-05  1 

11.3 

11.3 

53.2 

.  5 

‘3.2 

9  30 

06-08  i 

.  1 

12.5 

12.5 

56 . 6 

.  3 

1  6  •  6 

9  3C 

G9- 1 1  | 

12.4 

12.4 

53.2 

3.5 

!  4 .6 

9  ;C 

12-14  1 

12.  3 

.1 

12.3 

39. 9 

8 . 2 

45.4 

4  iL 

15-17  | 

11.9 

1  1.9 

33.9 

1  1  1 

40 . 4 

9  3c 

18-20  | 

10.2 

10.2 

36. 9 

5.5 

40 .0 

9  i  l. 

21-23  1 

9.6 

9.6 

4  1.4 

4.6 

*•3.5 

v  30 

TOTALS  1 

.  0 

11.4 

.0 

11*4 

45.5 

4,5 

4  7.9 

74  ML 

STATION  NUMBER:  745160 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

TRA VI S 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH; 

OF  RECORD: 

:  FEB 

79-88 

1 

RAIN 

F  RZ  ING 

SNOW 

X  OBS 

SMOKE 

DUST 

X  OPS 

HOURS  1 

TSTMS 

t/OR 

RA  IN 

t/OR 

HAIL  WITH 

FOG 

t/OR 

Bl OWING 

C/OR 

w  /  c  e  s  t 

TOT  AL 

(LST)  1 

DRIZZLE 

t/OR 

SLEE  T 

PRECIP 

HAZE 

SNOW 

SAND 

10 

OB 

1 

DRIZZLE 

VI  M  ON 

C0-P2  | 

.  2 

10.  G 

10.0 

13.  7 

1.8 

13.7 

6  45 

03-05  1 

.  1 

9.5 

9.5 

16. 3 

1 .6 

16.6 

e  m  9 

06-08  \ 

12.5 

12.5 

23.2 

1.2 

.'3.4 

8  M9 

09-11  | 

.  1 

1  1  .  B 

11.8 

2D.  1 

3.8 

.1.8 

6  49 

12-14  | 

10.8 

10. 8 

10.8 

6.6 

16  .  L 

6  49 

15-17  | 

.  1 

12  .  5 

12.5 

7 . 9 

7.3 

13.7 

8  «  7 

18-20  ! 

.  1 

1  1  .  C 

1  1  .0 

9  .  7 

8 . 7 

15.4 

t  46 

21-23  1 

11.0 

1  1  .0 

1  1  .  i 

5.7 

14.2 

8  46 

TOTALS  | 

.  1 

11.1 

11.1 

14.1 

4  .  b 

16.9 

*>7  64 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 


US AFET AC 

AIR  WEATHfR  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74  51  60 

STAT ION 

name  : 

travi  s 

FROM 

AFB  CA 

HOURLY  OBSERVATIONS 

PERIOD 

month 

OF  RECORO: 
MAR 

76-8  7 

1 

RAIN 

FRZ  ING 

SN  r  W 

l  OBS 

Smoke 

DUST 

*  OPS 

HOURS 

1 

TSTMS 

E  /OR 

RA  IN 

C/OR 

HAIL 

WITH 

FOG 

C/OR 

blowing 

C/OR 

W/tBS  T 

TOTAL 

ILST) 

i 

DR  I ZZLE 

E/OR 

SLEE  T 

PRECIP 

HAZE 

SNOW 

SAND 

10 

oe  s 

1 

DRI22LE 

VISION 

00-02 

i 

.  1 

11.0 

11.0 

4  .  7 

1  .  2 

S  .9 

9  ?L 

03-05 

1 

13.  3 

13.3 

8  .  1 

1  .  2 

9.2 

9  10 

C6-P8 

i 

11.5 

11.5 

13.  1 

1.8 

14.1 

9  3D 

09-n 

1 

10.  3 

10-3 

9 . 4 

1.4 

9 . 9 

9  3L 

12-14 

i 

.  4 

11.  3 

11.3 

3  .  1 

1  .  3 

4  .  1 

9  3D 

15-17 

1 

.  3 

11.  1 

11.1 

2 . 4 

.5 

2.9 

9  ;0 

18-20 

i 

10.8 

10.8 

3.5 

l.C 

4 . 5 

9  ?C 

21-23 

i 

8.4 

8.4 

1 . 6 

1.4 

3.C 

?  3c 

TOTALS 

i 

11.0 

11.0 

5  .  7 

1.2 

6 . 7 

74  4CJ 

STATION  NUMBER: 

7451  60 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD 

OF  PECOPO: 

78-e  7 

MONTH 

APR 

i 

RAIN 

FRZ  ING 

SNOW 

X  OBS 

SMOKE 

DUST 

X  OPS 

HOURS 

i 

TSTMS 

E/OR 

RA  IN 

C/OR 

HAIL 

WITH 

FOG 

C/OR 

BLOWING 

C/OR 

U/16ST 

TOT  AL 

ILST  > 

1 

DRI2ZLE 

C/OR 

SLEET 

PRECIP 

HAZE 

SNOW 

SANO 

TO 

OB  S 

1 

0RI22LE 

VISION 

00-02 

1 

4  .  4 

4.4 

1  .  4 

1  .4 

9  LL 

03-05 

l 

6.0 

6.J 

2  .  1 

2  .  1 

9  CD 

06  -C 8 

1 

4  .  9 

4 .9 

2.2 

.  3 

2.2 

9  LD 

0  9  -  I  I 

1 

-  1 

4 . 6 

4 .6 

I  .  3 

.  2 

2  .4 

9  .C 

12-14 

1 

.  2 

5.  3 

5.3 

1 . 0 

1  .C 

9  CL 

15-17 

1 

.  1 

4  .  2 

4  .2 

.  6 

.  3 

.  6 

9  uG 

18-20 

1 

.  1 

3  .  fa 

3. fa 

.  8 

.  4 

l  .2 

9  uU 

21  -23 

1 

3.  c 

3.2 

1  .  1 

1  .  1 

9  lL 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  wf AT  HER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEAT  ION 

NUMBER : 

7451  60 

ST  AT  I  ON  NAME  : 

TRAVIS 

A  F  B  CA 

PERIOD  of  RECORO: 
MONTH:  KAr 

78-8  V 

i 

RA  I  N 

FR71NG 

SNOW 

X  OBS 

SMOKE 

OUST 

*  OPS 

HOURS 

i 

TS1MS 

C/  OR 

RA  IN 

C/OR 

HAIL 

WITH 

FOG 

C/OR  BLOWING 

C/OR 

w/t  bs  r 

TOT  AL 

t  L  ST  1 

i 

ORIZZLt 

C/OR 

SLEET 

PRECIP 

HAZE  SNOW 

SAND 

TO 

Ob  5 

i 

OR  IZZLE 

VISION 

GO  -02 

! 

1.2 

1  .2 

.  1 

.  1 

9  3L 

03-05 

i 

1.2 

1  .2 

.  5 

.  s 

9  ?L 

06-05 

i 

.  t 

•  b 

.  1 

.5 

.  s 

9  iu 

09-11 

i 

.  6 

.8 

.  1 

.  1 

•z 

9  ll 

12-14 

i 

.  1 

1.5 

1 .5 

9  _U 

15-17 

i 

.  9 

.9 

9  il 

18-20 

i 

>  s 

.5 

9  SC 

21-25 

i 

.  3 

.  3 

9  3b 

TOTALS 

i 

.0 

.  V 

.9 

.  0 

•  2 

•  2 

7  4  41. 

ST  AT  ION 

NUMBER ; 

74  5160 

$TA  ION  NAME: 

TRAVIS 

AFB  CA 

PC°100  or  RECORD: 

7  6-6  7 

month:  JUN 

1 

RAIN 

F RZ ING 

SNOW 

X  OBS 

SMOKE 

OUST 

X  ons 

HOURS 

1 

TSTMS 

l/OR 

RAIN 

C/OR 

HAIL 

WITH 

FOG 

l/OR  BL  OWING 

1/ OR 

w/( BST 

TOT  AL 

CLST  i 

I 

0RI2ZLE 

C/OP 

SL  EE  T 

PRtClP 

HAZE  SNOW 

SAND 

10 

Ob  S 

1 

OR  IZZLE 

VI  SI  ON 

00-02 

1 

.  9 

,9 

.  1 

.  1 

9  Lb 

U  3  -05 

1 

.  6 

.6 

.  1 

.  3 

.  4 

c  _  Li 

Ob-n8 

1 

.  3 

.  i 

■2 

.  2 

•  3 

c  LU 

09-11 

1 

.  3 

.  3 

Q  (X 

12-14 

1 

.  1 

.  1 

15-1  7 

1 

•  i 

•  1 

9  Li 

18-20 

1 

.  1 

.  6 

•  t> 

S  i,b 

21  -23 

1 

.  b 

.  6 

9ll; 

totals 

i 

•  C 

.  4 

.  4 

.  r 

.  I 

•  1 

7  2  i.U 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

PERCENTAGE  frequency 

FROM 

OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER: 

74  5160 

ST  AT  I  ON  NAME  : 

TRA  VI  S 

AFB  CA 

PER  100 
MONTH 

OF  RECORD: 
JUl 

78-8  7 

HOURS 

4  L  S  T  I 

i 

1 

I 

l 

RAIN 

TSTMS  E/OR 

DRIZZLE 

FR2ING 
RA  IN 
E/OR 
OR  IZZLE 

SNOW 

E/OR 

SLEET 

X  OBS 

hail  with 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

E  /OR 
HAZE 

BLOWING 

SNOW 

OUST 

E/OR 

SAND 

X  OPS 

W  /  (  B  S  T 

TO 

VISION 

TOT  Al 

OBS 

C0-D2 

1 

.2  .2 

.2 

9  30 

03-G5 

1 

.  2 

.2 

9  iu. 

06-08 

1 

.  6 

•  b 

.  1 

.  1 

V  31 

09-11 

1 

.  2 

.2 

•  2 

9  :t 

12-14 

1 

.  4 

,4 

9  :C 

1S-17 

i 

.  3 

•  3 

. '» 

.  2 

.  4 

9  3b 

19-20 

i 

■  2 

.2 

.  1 

.  1 

.  1 

9  JC 

21  -2  5 

1 

.  1 

.  1 

.  1 

.  1 

9  50 

TOTALS 

\ 

.C  .3 

.  3 

♦  I 

.  1 

.  I 

7 4  «*L 

STATION  NUMBER*. 

74  51  60 

ST  AT  1  ON  NAME  : 

TRA VI S 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORD: 
A  UG 

78-8  7 

HOURS 

»L  SU 

1 

I 

1 

1 

rain 

TSTMS  E  /OR 

OR  I 77 L  E 

F R? ING 
RA  IN 

E/OR 

OR  IZZLE 

SNOW 

E/OR 

SLEET 

X  OBS 

hail  with 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

E/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

E/OR 

SAND 

X  OBS 
w/lbst 

TO 

vi r ion 

TOT  AL 

OP  S 

00-02 

1 

.  1 

.  1 

9  M 

G  3  -05 

1 

.1  .2 

.2 

«  3L 

Of-  -08 

1 

9  3C 

09-11 

1 

.  1 

.  1 

9  ->J 

1  2-  14 

1 

.1  .5 

.5 

9 

1  r,  -  1  7 

1 

,  3 

.  3 

.  1 

•  i 

9  :.i 

1  8  -20 

1 

9  it 

21-2  3 

1 

.  1 

.  1 

9  30 

TOTALS 

1 

.  r 

•  c 

.  C 

.c 

’’U  (<  L 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OT  WEATHEP  CONDITIONS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD  :  78-0  7 

MONTH:  SEP 


i 

HOURS  1 
tLSTj  | 

1 

TSTHS 

RAIN 

C/ OR 
0RI22LE 

FR2  1NG 

RA  IN 
C/OR 
DRIZZLE 

snow 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

X  OBS 
WITH 

PR  EC  IP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

MAZE 

OUST 

BLOWING  C/OR 

SNOW  SAND 

X  OBS 

W/C  BS T 

TO 

VISION 

tot  n 

Ob  S 

00-03  1 

1.3 

1 . 3 

.  4 

1  .  1 

1 . 6 

9  CC 

03-as  1 

.  3 

1.4 

1.4 

.  9 

1.2 

I  .  8 

9LC- 

06-08  1 

1.9 

1.9 

2.0 

2.9 

4  .  3 

9  LL 

09-11  | 

.  1 

.  6 

.6 

.  7 

3.  1 

3.8 

9  v  C 

12-18  1 

1.0 

1.0 

3.9 

3.9 

9 .0 

15-17  1 

1.  1 

1  .  1 

2.6 

2  •  b 

9  .  0 

18-20  1 

.2 

1.6 

1.6 

1  .  7 

1  .  7 

9  l  L 

21-23  1 

1.4 

1.4 

,  * 

1 .6 

1  .9 

9  lL 

TOTALS  1 

.  1 

1.3 

1.3 

.  5 

2.  3 

2  .  7 

72  LC 

STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME: 

TRAVIS 

AF  B  CA 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  78-87 
:  OCT 

1 

HOURS  1 
(LST)  ) 

1 

TSTMS 

RAIN 

C/OR 

0RI2ZLE 

FRZ1NG 

RAIN 

C/OP 

DRIZZLE 

SNOW 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

X  OGS 
WITH 

PR  ECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

DUST 

BLOWING  C/OR 

SNOW  SANO 

X  OBS 
w/( esi 

TO 

VISION 

TOT  AL 

OB  S 

00-02  \ 

2.8 

2.8 

3 . 9 

1  .7 

4 , 9 

9  3C 

G3-DS  1 

2 . 6 

2.6 

8 . 6 

2.  3 

9.1 

9  3C 

06-CB  1 

2  .  S 

2  .  S 

10.2 

4  .  4 

11.4 

9  11 

09-11  1 

.  1 

2.5 

2.5 

4  .  1 

S.8 

e .  5 

9  3c 

12-14  I 

.  1 

2.0 

<.  .0 

.  5 

S.  7 

6.2 

9  3C 

15-17  1 

.  2 

3.  3 

3.3 

1 . 5 

3.e 

5,  i 

9  30 

18-20  1 

3.  1 

3.1 

2 . 2 

2.6 

4  .  3 

9  3C 

2 1-23  ! 

.  3 

3.  3 

3.3 

2.9 

2 . 5 

4  .  6 

9  3L 

totals  1 

.  1 

2.8 

2.8 

4.2 

3.6 

6 .  e 

74  <*C 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  UEATHER  SER  V  ICE/ MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  UEATHER  CONOIIIONS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

7«5160 

STaI I  ON  NAME  : 

T.RA  VI  S 

AFB  CA 

PE  P I 00 
M  ON  T  H ■ 

OF  RECORD: 

:  NOV 

78-0  7 

HOURS 

1  L  ST  ) 

1 

1 

1 

1 

RAIN 

TSTMS  C/OR 

DRIZZLE 

FRZING 
RA  IN 
t/OR 
DRIZZLE 

SNOU 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

S  08S 
UITH 

PR  EC  IP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOU 

OUST 

t/OR 

SAND 

t  OPS 
W/CBST 

10 

VISION 

TOT  AL 
oe  S 

00-02 

i 

9.3 

9.3 

19. 3 

4.6 

21.6 

9.0 

03-05 

i 

9.  1 

9.1 

24.0 

4.Z 

26.6 

9  uO 

06-08 

i 

9.6 

9.6 

27.4 

4.0 

29.2 

9  GO 

09-11 

i 

10.8 

10.8 

21 . 7 

5.4 

25.4 

9UL 

12-14 

i 

.1  11.9 

11.9 

14.  1 

7.4 

.  1 

21.1 

9  10 

15-17 

i 

10.7 

10.7 

12.2 

6.7 

.3 

18.1 

9  LU 

18-20 

i 

10.0 

10  .0 

14.  1 

6.2 

19. C 

9  00 

2 1  -~  3 

1 

8.3 

8.3 

14.9 

6.3 

19.3 

9  LO 

TOTALS 

i 

.0  10.0 

10.0 

18.5 

5.6 

.1 

22.6 

72  CC 

STATION 

NUMBER: 

74  5160 

ST  AT  I  ON  NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

:  DEC 

78-8  7 

HOURS 

1  L  ST  ) 

i 

i 

i 

i 

RAIN 

TSTMS  C/OR 

DRIZZLE 

FRZING 
RA  IN 
C/OR 
DRIZZLE 

SNOU 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

t  OBS 
UITH 

PR  F C  IP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

PLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SANO 

*  OBS 
U/( BST 

10 

V I 5  ION 

TOT  AL 

08  S 

00-02 

i 

8.6 

8.8 

44 . 5 

3.0 

4-5.4 

9  3L 

03-05 

i 

10.6 

10.6 

48.5 

2.8 

4  9,5 

9  30 

06-08 

i 

14. u 

14.  J 

52.4 

3.5 

13.1 

9  SC 

09-11 

i 

14 . 6 

14.8 

50.0 

5.8 

!  3.4 

9  3C 

12-14 

i 

10.9 

•  • 

10.9 

36.6 

9.4 

44.4 

9  3L 

15-17 

i 

.3  10. 0 

.  1 

10.0 

31.0 

10.8 

28.8 

9  30 

18-20 

i 

10.4 

10.4 

37.  3 

7.0 

4  1.6 

9  30 

21  -23 

i 

8.  3 

8.3 

43  .  3 

3.5 

44.7 

9  3L 

TOTALS 

i 

.0  11.0 

.0 

1  1  .U 

43.0 

5  .  7 

46 .4 

7  4  40 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


AIR  WEATHER  SERV 

STATION  NUMBER: 

ICE/MAC 

745160 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORO: 
MONTH:  ALL 

78-88 

RAIN 

FR2ING 

SNOW 

I  OBS 

SMOKE 

DUST 

X  OBS 

HOURS 

TSTMS 

C/OR 

RAIN 

C/OR 

HAIL 

WITH 

FOG 

C/OR  BLOWING 

C/OR 

W/CBST 

TOT  AL 

ILST  1 

DRIZZLE 

C/OR 

SL EE  T 

RRECIP 

HAZE  SNOW 

SAND 

TO 

OB  S 

DRIZZLE 

VISION 

JAN 

ALL 

.  0 

11.4 

.0 

11.4 

45.5 

4.5 

4  7.9 

74  4C 

FEB 

.  1 

11.1 

1  1.1 

14.  1 

4.6 

16.9 

6  7  64 

MAR 

•  1 

11. c 

11.0 

5.7 

1.2 

6 . 7 

74  4 C 

APR 

.  1 

4.6 

4  .6 

1  .  3 

.2 

1  .4 

72  CO 

MAY 

.0 

.  9 

.9 

.0 

.  2 

.2 

74  4L 

JUN 

.0 

.4 

.4 

.0 

.  1 

.  1 

72  CO 

JUL 

.0 

.  3 

.3 

.  1 

.  1 

.  1 

74  4 C 

AUG 

.0 

.  2 

.2 

.0 

.0 

74  4L 

SEP 

.  I 

i. 

» 

1.3 

.  5 

2.  3 

2.7 

7  2  uU 

OCT 

*  1 

2.6 

2.8 

4.2 

3.6 

6.6 

74  40 

NOV 

.0 

o 

o 

10.0 

18.5 

5.6 

.1 

22.6 

72  00 

DEC 

.0 

11. G 

.0 

11.0 

43.0 

5.7 

4  fc  .  4 

74  40 

TOTALS 

.  0 

5.4 

.0 

5.4 

11  .  1 

2.3 

.0 

12.7 

67 fc  64 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  "RANCH  PERCENT  AGE  OF  DAYS  WITH  VARKUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC  FROM  DAILY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  74S16C  STATION 

a  me  ; 

TRA  VI  S  AFB  CA 

PERIOD 

MONTH 

OF  FECORO: 

ALL 

4  9-88 

1 

1 

MONTH  I 

1 

RAIN 

TSTMS  E/OR 

DRIZZLE 

FRZ  1NG 
RAIN 
E/OR 
DRIZZLE 

SNOW 

E/OR 

SLEET 

HAIL 

l  OBS 
WITH 
('RECIP 

FOG 

SMOKE 

E/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

E/OR 

SAND 

*  OBS 
W/CBS  T 

TO 

VISION 

TOT  AL 

OB  S 

JAN  1 

1.  C 

45.6 

.2 

.  b 

*  c 

45.8 

67 . 9 

36.4 

72.2 

1240 

FEB  1 

1.6 

38  .  3 

.  4 

•5 

3b. 3 

48 . 6 

3  1.5 

[  4  .  2 

1  1  5>C 

MAR  1 

l.  a 

3b.  7 

.  7 

3b.  7 

23.5 

12.6 

;  7 . 7 

12  Lb 

APR  | 

1.  7 

23.7 

1 .2 

23. 1 

11.2 

b  .  6 

13.9 

1  1  7  L 

MAY  J 

1.4 

12.2 

12.2 

*  .  i 

6.9 

9.2 

1  ZEE 

JUN  1 

.  4 

b  .  2 

b.2 

1 . 6 

2.6 

3.5 

1  1  7c 

JUL  1 

•  ? 

2  •  t 

2.6 

1  .  2 

4.0 

12  L9 

AUG  1 

.  6 

4.  3 

4.3 

1  .  7 

5.6 

6 . : 

12  c9 

SEP  i 

1.4 

a.  3 

6.3 

b.9 

17.2 

;  o.  5 

1  1  7c 

OCT  1 

1.7 

lb.  2 

.  1 

lb. a 

72, 4 

2  S .  6 

?4  .  b 

12.9 

NOV  1 

l.n 

32.e 

.2 

32. d 

SO.  P 

3  7.6 

.  1 

•  0.3 

1  1  71 

DEC  1 

.  7 

44.2 

.  S 

.  3 

04 . 3 

67.5 

37.8 

•j 

74  .9 

1  2  c  9 

totals  1 

1. 1 

22.6 

.c 

.  1 

22  .6 

2S.6 

18.7 

.0 

2  1.6 

1  4  3  . .  2 

L 


pppppppp 

ppppppppp 

pp  pp 

pp  pp 

ppppppppp 

pppppppp 

pp 

pp 

pp 

pp 


AAAAAA 
A  AAA  AAA  A 
A  A  A  A 

A  A  A  A 

A  A  AA 

A  A  AAAAAA  AA 
A  AAAA AAAAA 
A  A  A  A 

A  A  AA 

A  A  AA 


RRRRRRRR 
RRRRRRRRR 
PR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
PR  RR 
RR  RR 

RR  RR 

RR  RR 


TTTT  TTTT  TT 
ITTT  TTTT  IT 

TT 

IT 
T  T 
T  T 
TT 
TT 
TT 
TT 


PBBBPBBBP 
BBBbBBBBBB 
PB  BB 

PB  BB 

PBBBBBB9PB 
PBBBEBBBBB 
PB  BB 

ee  BB 

BBBBBBBBBB 
BfaBBPBBBB 


PR£  C  IP  IT  A  T  I ON •  SNOWFAlL  AND  SNOW  DEPTH  SUMMARIES 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  DAILY  AMOUNTS  OF  PRECIPITATION  (SNOWFALL  A ND  SNOw  DEPTHI  SUMMARIES: 

THESE  SUMMARIES  OERIVE  FROM  SUMMARY  OF  DA Y  DATA. 

DATA  ARE  SUMMARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  WITH  ALL  YEARS  COMBINED. 

OISPLATtD  ARE:  PERCENT  CF  DAYS  WITH  J.CASuRABlE  AMOUNTS,  A  PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  TRACES,  GIVEN  AMOUNTS, 
MEANS,  GREATEST  AMOUNTS  AND  LtAST  AMOUNTS  (ThE  STATISTICAL  VALUES  ARE  NOT  INCLUOEO  IN  THE  SNOW 
DEPTH  SUMMARY  BECAUSE  OF  THEIR  DOUBTFUL  ANO  LIMITED  VALUE). 

ALSO  PROVIOED  ARE  THE  OBSERVATION  COUNTS. 

A  VALUE  OF  M,3"  IN  THESE  TABLES  INDICATES  LESS  THAN  .GS*  WHICH  USUALLY  INDICATES  ONLY  ONE  OCCURRENCE. 


IXTREME  DAILY  AMOUNTS  OF  P R E C IP  I T A T I CN  (SNOWFALL  ANO  SNOW  DEPTH)  SLMMARIES: 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

PRESENTED  ARE  THE  EXTREME  DA  I  L Y  AMOUNTS  OF  PRECIPITATION,  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  8Y  INOIVlOUAL  MONTH  AND  YL  AR . 
ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEANS,  STANOARD  DEVIATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

AN  ASTERISK  PRINTED  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  THC  EXTREME  VALUE  FOR  THAT  YCAP  AND  MONTH 

DERIVES  FROM  AN  INCOMPLETE  MONTH  (AT  LEAST  ONE  DAY  OF  TNr  MONTH  IS  MISSING). 

WHEN  A  MONTH  HAS  VALID  OBSERVATIONS  REPORTED  BUT  NO  OCCURRENCES,  ZEROS  ARE  DISPLAYED  IN  THE  TABLES: 

EXTREME  DAILY  PRECIPITATION:  **.00M  EQUALS  NONE  FOR  THE  MONTH  (HUNDREDTHS) 

EXTREME  DAILY  SNOWFALL:  •'.O*'  EQUALS  NONT  FOR  THE  MONTH  (TTNTHS) 

EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH:  MC"  EQUALS  NONF  FOR  THE  MONTH  (WHOLE  INCHES) 


TOTAL  MONTHLY  AMOUNT*  OF  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  SUMMARIES: 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

DATA  PRESENTED  BY  YEAR  AND  MONTH. 

ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

AN  ASTERISK  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  ONE  OR  MORE  DAYS  WERE  MISSING  FOR  THE  MONTH. 

NO  OCCURRENCES  FOR  THE  MONTH  ARE  INDICATED  BY  ZEROS. 

IF  The  AMOUNT  IS  A  TRACE,  THEN  ’'TRACE''  IS  PRINTED  IN  THE  JAbLES. 


STATISTICAL  VALUES  DO  NOT  INCLUDE  MEASUREMENTS  c  R  0  M  INCOMPLETE  MONTHS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFtT AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FRCCUE.NCY  0 r  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION 
FROM  SUMMARY  Of  C'AY  DATA 


STATION  NUMBER:  74  5I6C  STATION  NAME  :  TRAVIS  AFB  C&  PERIOD  OF  RECORD:  4  3  -8  0 


AMOUNTS  IN  INCHES 


1 

1 

1 

. 2 1 

.261 

.11  1 

.26  1 

.51 

1.01 

2.51 

1 

5.01  1 

1C.  Cl  l 

OVER  1 

t  OAYSj 

total  1 

F ON  INLY  AMOUNTS 

! 

1 

1 

T  0  1 

TOI 

TO  1 

TO  1 

TO 

TO 

T  0 

1 

TO  l 

TO  l 

WITH  | 

1 

MON  TH 

I  NONE 

1 

TRACE  1 

1 

.01 

1 

1 

.CS  1 

1 

.101 

1 

.25  1 

1 

•  SC  1 

1 

1  .CO 

2.50 

5.00 

1 

1 

lC.CCi 

1 

20. C01 

1 

2~.  00  1 

MEAS  | 
AMTS  I 

OBS  f 
! 

Ml  AN 

G c  L  A  T  Li, 

T  '.LAI 

JA  N 

I 

1  5  6.  1 

1 

! 

13.81 

■ 

2.2 

I 

1 

i 

1 

4.9  ! 

1 

1 

2  •  9  | 

i 

i 

5.7  1 

1 

S.7I 

I 

5.7 

2.9 

.  1 

1 

1 

1 

1 

l 

i 

1 

1 

i 

3  C  .  1  1 

1 

1  395  1 

l 

:.  79 

9.1  7 

.  2  l 

fEB 

f 

1  61.7 

i 

1 

9.4  l 

2.4 

1 

1 

i 

S.  2  1 
> 

i 

3. SI 

i 

5.51 

i 

5.01 

i 

5.2 

2.0 

.2 

i 

1 

1 

l 

1 

■ 

i 

1 

l 

28.9  1 

i 

12  72  I 

I 

.  . 

1 1.2  i 

.23 

MA  R 

i 

1  63.3 

| 

9  .9  | 

l 

2.2 

I 

1 

1 

l 

5.  4  I 

1 

1 

3.11 

i 

i 

4  .9  1 

l 

5.91 

1 

4 .5 

.9 

l 

i 

1 

1 

1 

l 

J 

l 

l 

26.8  | 

i 

1364  1 
| 

1.41 

9.  1  t 

.  '.'9 

A3R 

1  76.2 

1 

1 

o  .7  | 

1  .J 

l 

1 

1 

3.4  1 
f 

3.DI 

l 

l 

4.2  1 

t 

2.8  1 

1 

1  .  7 

.  3 

.  1 

I 

i 

I 

1 

i 

l 

1 

i 

17.C  1 

1  32C  1 

1 

1.14 

4.35 

TRACI 

MA  V 

1  67.2 

i 

$.7  1 

•  6 

l 

1 

■ 

2.4  I 

1.11 

t 

1  .8  1 
i 

1 

.81 

i 

.  1 

.  1 

l 

1 

i 

i 

/ 

l 

1 

> 

7.1  1 

i 

1  364  | 
i 

.28 

1.74 

•  — 

JUN 

l 

1  93.3 
| 

3  .9  1 

i 

•  5 

1 

i 

1 

1.2  1 
| 

i 

.51 

l 

1 

.21 

| 

l 

.31 

| 

.2 

l 

1 

l 

T 

1 

i 

1 

| 

i 

f 

2.8  l 

t 

1  320  1 
| 

.  n 

1.22 

.20 

JUL 

1  97.  S 

] 

1  .8  1 
i 

.1 

i 

1 

1 

.  3  1 
| 

i 

.11 

i 

.1  1 
l 

.11 

| 

i 

1 

| 

1 

1 

1 

1 

i 

.  7  | 

1  364  1 
| 

.02 

.52 

."0 

AUG 

I  9fa. C 

1 

2  .6  1 

■ 

.  3 

t 

1 

i 

.  3  I 

I 

.51 

i 

i 

.  4  1 

1 

1 

1 

1 

I 

i 

1 

i 

1.4  | 

13  8  5  1 

I 

.Cm 

.  t  4 

.CO 

SE  P 

f  92.1 

1 

1 

3 .3  J 

.9 

l 

1 

1 

1  .4  | 

» 

1 

.4| 

1 

i  .i ! 

i 

1 

.61 

1 

.  1 

.  1 

1 

i 

■ 

1 

1 

I 

l 

1 

I 

4.5  | 

1  3  52  1 

i 

.  ?  4 

2.77 

.  ro 

OC  T 

1 

1  82. 9 

| 

6  .3  1 

i 

1  .4 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1  .4  J 

1 

i 

2.4  ) 

1 

1.41 

i 

1  .  7 

.6 

.1 

l 

1 

1 

1 

1 

I 

l 

1 

I 

1  C.8  | 

i 

1395  1 

1  .  CT 

4.74 

.*'L 

NO  V 

1  6  7.1 

i 

9  .2  | 

1 

1.0 

i 

1 

4.3  1 

t 

2.51 

■ 

5.0  1 

l 

4.  LI 

4  .  3 

1 . 8 

.  1 

i 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

23.7  | 

1  350  t 

<  .  56 

7 . 4  <4 

TRAC  L 

DEC 

l 

1  56.3 

1 

14  .  I  | 

2.  7 

1 

5.  5  1 

2.71 

■ 

6 .0  1 

5.81 

4  .  7 

2.2 

1 

1 

1 

l 

1 

29.7  | 

1  395  1 

2.13 

1  i  .t  7 

.  1  2 

I  I  1  I  I  I  I  I  I  II 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


EXTREME  VALUES  OF  PRECIPITATION 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


STATION  NUMBER:  74SlbO  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  *4  J  -  P  8 


2«l  HOUR  AMOUNTS  IN  INCHES 

-H-O-N-T  -H-S-  Hi 


YE  AR  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC  T 

NOV 

ICC 

MOM  NS 

4  3  1 

*TRACE 

.00 

.  ir 

.2*4 

.62 

4  4  | 

.60 

2.07 

.36 

.  3P 

.42 

»  C  4 

•  00 

.CO 

.0" 

.  6  3 

1  .  32 

.89 

2  .  C  7 

<45  1 

1.41 

2.5b 

1  .03 

.21 

.19 

TRACE 

TRACE 

.DC 

.  CO 

1.07 

.  70 

1  .2  1 

2.58 

46  l 

.  52 

.  99 

.23 

TRACE 

.10 

.00 

TRACE 

.CC 

.0? 

.  30 

.  ?  1 

.4  3 

.99 

4  7  | 

.  40 

.98 

.55 

TRACE 

.04 

.20 

.00 

.00 

TR  Acr 

1.33 

.  5  C 

.40 

1.33 

46  1 

.  35 

.29 

1  .09 

.  3€ 

1.02 

.33 

TRACE 

TR-CC 

.16 

.  59 

.  1  F 

I  .25 

i  .  2  5 

<4  9  | 

1.22 

.67 

.68 

TRACE 

TRACE 

.on 

.U1 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.64 

.66 

4.2? 

SG  I 

1.40 

1.31 

.72 

.42 

.01 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.01 

.  7  fi 

1.98 

1  .76 

1 .96 

5  1  1 

.  57 

.83 

.70 

.68 

.51 

TRACE 

.00 

TRACF 

.  C5 

.  6  7 

1.07 

1  .66 

1.66 

52  | 

1.93 

•  jS 

1  .09 

.  55 

.10 

.36 

TR  ACE 

.00 

TRACE 

.Cl 

1 .01 

1.44 

1.93 

ST  » 

.  53 

.lb 

.57 

1.41 

.  1  3 

.22 

.30 

TRACE 

TRACE 

.  1  7 

1.17 

.  1  9 

1.4  1 

54  | 

1.20 

.  c4 

.64 

1.  14 

.25 

.01 

.00 

.1C 

.DC 

» C  3 

1.19 

.9  1 

1.<C 

55  1 

.  47 

1 .  15 

.49 

.  53 

.32 

.00 

.00 

TRACE 

.  37 

.  09 

.89 

2.20 

i  %rf„ 

56  1 

.  77 

.53 

.15 

.  56 

.34 

.02 

TRACE 

.00 

.  35 

.75 

.  10 

.  1  3 

.  7  7 

57  I 

.90 

.  84 

.26 

.  66 

.56 

TRACE 

TR  ACE 

.DC 

.4  1 

1.16 

.  OF 

1.5* 

1.55 

58  | 

.67 

1  .  54 

.96 

1.63 

.50 

.09 

.04 

TRACE 

.01 

.  02 

.0  1 

.  38 

1.83 

S9  | 

1.87 

1.45 

.37 

.  12 

.14 

.00 

TR  ACE 

TRACE 

2.76 

TRACF 

TRACE 

1  .  t  ? 

2.7  b 

6G  1 

.  71 

1.18 

.75 

.63 

.23 

.GO 

TRACE 

.DC 

TRACE 

.  1  1 

.61 

.60 

1  .  1ft 

61  1 

1.C8 

.22 

.67 

.  3D 

.  1  1 

TRACE 

TRACE 

•  07 

.  17 

.  *4  1 

.8? 

1.71 

1.71 

62  1 

.  75 

2  •  6L 

.78 

.  1? 

TRACE 

TRACE 

.00 

.01 

.Cl 

3.03 

.  4  0 

1  .  1  I 

l.l  1 

6  3  | 

2.03 

1.  72 

1  .MR 

1.05 

.27 

•  C  4 

.CO 

TRACE 

•  2  T 

.  7  r 

.95 

.  3  7 

..C3 

64  | 

1.46 

.03 

.57 

.  17 

.  1  7 

.8  1 

.03 

.03 

.on 

.78 

.68 

1.3  1 

*  .  4b 

65  J 

1.C7 

.35 

.36 

.  70 

.05 

TRACE 

TRACE 

.19 

.00 

.  04 

.  7  7 

.  94 

i  .  i.  7 

66  1 

1.  19 

.53 

.  1  1 

.  13 

.12 

.11 

.  39 

.06 

.  1? 

.or 

1.37 

1  .0  1 

1.37 

6  7  I 

2.51 

.  32 

.9? 

.  86 

.07 

.73 

TRACE 

TRACE 

.03 

.  3  5 

.  4  1 

.62 

2.51 

66  | 

1.  78 

.  56 

.75 

.  24 

.22 

TRACE 

.00 

.09 

TRACE 

.  15 

.  8  2 

.5  7 

1  .  76 

69  1 

1.  32 

1  .  32 

.2« 

.  61 

TRACE 

.01 

.00 

.00 

TRACE 

1  .  30 

.2  7 

1  .68 

i.  te 

70  | 

1.9? 

.67 

.86 

.  G9 

TRACE 

.32 

.00 

.00 

.50 

.  37 

3.03 

.68 

3 .  C  3 

71  1 

.53 

.05 

«  b5 

.  20 

.  38 

TRACE 

.00 

.01 

•  05 

.04 

.  38 

.6  1 

72  1 

.  51 

.63 

.39 

.  39 

.0? 

.04 

TRACE 

.00 

.  36 

1.  34 

1  .29 

.5  1 

1 .  24 

NOTE  * 

IP A5ED 

ON  LESS 

THAN  FULL 

MONTHS) 

CCNT INUF  D  ON  M  XT  P  A  Gf 


global  CLIMATOLOGY  branch 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


EXTREME  VALUES  Of  PRECIPITATION 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


STATION  NUMBER: 
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(BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTN$> 


global  climatology  branch 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


MONTHLY  PRECIPITATION 
IFROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AT  B  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  43-«8 
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SURFACE  WIND  SUMMARIES 


EXTREME  VALUES  OF  PEAK  WINDS: 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  Of  uAY  OATA. 

values  presented  by  individual  month  and  year  with  all  years  COMB  1 NC 0  • 

SPELOS  PRESENTED  In  KNOTS. 

DIRECTIONS  PRESlNTEO  IN  16  COMPASS  POINTS  FROM  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECOPO  THROUGH  JUNE  196fi. 

COMMENCING  JULY  19&S  DIRECTIONS  PRESENTED  IN  TENS  OF  QEGQCES . 

AN  ASTERISK  IN  THE  TAeLt'S  INDICATES  THAT  THE  VALUE  IS  BASEO  ON  AN  INCOMPLETE  MONTH  OF  ThREE  OR  MORE 

MISSING  DAYS. 

MEANS  AND  SlANOARO  DEVIATIONS  PRESENTED  DO  NOT  INCLUOt  INCOMPLETE  MONTHS.  FOUR  OR  MORE  MONTHS  APE  NC  1 01 D  TO 
COMPUTE  THESE  STATISTICS  AND  INCOMPLETE  MONTHS  ARE  NOT  INCLUDED. 

7APLES  ALSO  INCLUDE  IMF  OBSERVATION  COUNTS. 


BIVARIATE  PERCENTAGE  FREQUENCY  TABULATIONS  OF  SURFACE  WINDS: 

CA7A  DERIVED  FROM  HOURLY  DATA. 

PRESENTED  ARE  ThF  PERCENTAGE  FOLQl'ENCY  DF  wlNO  DIRECTION  TO  It  COMPASS  POINTS.  CALM  AND  VARIABLE 
VERSUS  WIND  SPEED  IN  KNOTS  IN  INCREMENTS  OF  BCAuFQRT  CL  A S S IF  I CA T  I  ONS . 

PERCENTAGES  ARE  SHOWN  BY  BOTH  DIRECTIONS  AND  S£LCO.  AND  IN  AOEITION  THE  MEAN  WIND  SPEED  IS  GIVEN 
FOR  EACH  DIRECTION. 

OATA  PRESENTED  bY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  PY  MONTH.  MONTHLY  AND  ANNUALLY  TALL  YEARS  COMBINID). 

A  SEPARATE  ANNUAL  TABLE  PRESENTS  THE  SAME  BIVARIATE  DISTRIBUTIONS  WITH  IMPOSED  CE  ll  1 NG  /  V l S I B  I L  I  T Y 
LIMITATIONS:  WhE  N  VISIBILITIES  EQUAL  TO  OR  GREATER  Than  1 U  PILES.  THE  CEILINGS  APE  t’OC  TO  1«C0  FEET  AND/OK 

THE  CEILING  IS  EQUAL  TO  CR  GREATER  THAN  ?G0  FEET,  THE  VISIBILITIES  ARE  1/2  THROUGH  2  1/2  MILES. 

A  PERCENTAGE  VAlUE  OF  ” .  CM  IN  THESE  TABLES  INDICATES  ONE  OR  M  CR  E  OCCURRENCES  AMOUNTING  TO  LESS  THAf  .GSX. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 
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(F  FOM  DAILY  OBSERVATIONS) 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  8  CA 
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5  1  1 

36/ 

32  | 

36/ 

4  5  l 

15  * 

64 

7C 

i 

22  / 

57  | 

1  / 

45  i 

2/ 

82  1 

22/ 

40  1 

24/ 

81  I 

23/ 

42  1 

25/ 

421 

25/ 

34  1 

34  / 

47  | 

36/ 

82  1 

2C/ 

42  I 

25/ 

38  1 

22  / 

6  7 

71 

1 

35/ 

4  9  | 

27/ 

42  t 

19/ 

8?  1 

26/ 

38  1 

25/ 

8?  I 

25/ 

38  1 

23/ 

37  1 

24  / 

37| 

23/ 

33  1 

36/ 

8  5  ( 

36/ 

381 

28/ 

4  4  | 

3  5/ 

48 

72 

1 

36  / 

60  | 

36/ 

32  1 

22/ 

8*:  1 

36/ 

51  { 

28/ 

81  I 

*  5/ 

43  1 

23/ 

461 

24/ 

38  1 

23/ 

34  | 

26  / 

8  3  1 

18/ 

SC  1 

1/ 

46| 

36  / 

to 

73 

1 

15/ 

82  | 

18/ 

36  1 

33/ 

82  1 

36  / 

41  1 

24/ 

38  I 

28/ 

351 

28/ 

421 

24  / 

4  C  1 

21  / 

82  1 

26/ 

82  1 

24/ 

36  1 

26/ 

35  1 

16  / 

42 

74 

i 

36  / 

85  \ 

36/ 

52  1 

21/ 

35  1 

36  / 

371 

23/ 

39| 

1/ 

33  1 

24/ 

351 

25/ 

38  1 

25/ 

35  1 

23/ 

32  1 

20/ 

3  C  1 

1  / 

49  1 

36  / 

c  2 

75 

1 

1  / 

38  | 

36/ 

35  | 

36/ 

86  l 

27  / 

34  l 

1  / 

83  1 

25/ 

38  1 

26/ 

37| 

26/ 

38  1 

25/ 

35  1 

36/ 

36  1 

36/ 

45  1 

1  / 

36  1 

36  / 

46 

76 

1 

1  / 

38  | 

27/ 

38  1 

16/ 

33  l 

35  / 

41  I 

2/ 

86  l 

1/ 

42  1 

24/ 

351 

24/ 

29  | 

24  / 

26  | 

1  / 

37  | 

36/ 

SC  1 

36/ 

42  1 

36  / 

60 

NOTES  * 

4 


BASED  ON  LESS  THAN  FULL 
BASED  ON  LESS  THAN  FULL 


MONTHS) 
MONTHS  AND 


♦  1 D  C  KNOTS) 


CONTINUED  ON  T  C  X  T  PALE.... 


L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US  A  F ET  AC 

AIR  WEATHER  scrvice/mac 


EXTREME  VALUES  OF  SURFACE  WINDS 
IFROH  DAILY  OBSERVATIONS) 


STATION  NUMBER:  745160  STA1ICN  NAME:  TRAVIS  A  F  B  CA  PERIOD  OF  R  E  C  0  °0 :  47-«6 


DAILY  PEAK  GUSTS  IN  KNOTS 

-M-U-N-T -  H  -  S -  ALL 


YE  AR  | 

J  AN  | 

FEB  1 

MAR  | 

APR  | 

MA  Y  | 

JUN  | 

JUL  | 

AUG  | 

SEP  l 

OCT  | 

NOV  1 

uci 

MONTHS 

7  7 

1  / 

36  | 

24  / 

29  | 

1  / 

38  1 

23  / 

37  | 

26/ 

31  1 

25/ 

391 

24/ 

361 

23/ 

3b  1 

25/ 

33  | 

25/ 

35  1 

3  / 

'  32  1 

17/ 

32  1 

25  / 

39 

76 

14/ 

S3  1 

14/ 

54  1 

14/ 

38  1 

24/ 

26  1 

36/ 

*0  1 

24/ 

36  1 

24/ 

33  1 

26/ 

37  1 

35/ 

28  1 

36  / 

4  r  j 

1  / 

371 

1/ 

421 

1  4  / 

54 

79 

14  / 

39  1 

i  5  / 

41  1 

31  / 

31  1 

23/ 

2  7  1 

35/ 

35  1 

36/ 

42  1 

24/ 

361 

24/ 

33  1 

25/ 

30  1 

36  / 

361 

36/ 

2  9  l 

14/ 

4  0  | 

3  6/ 

42 

So 

3  5/ 

31  1 

14/ 

44  | 

35/ 

40  | 

25/ 

34  | 

24/ 

38  1 

21/ 

32  1 

24/ 

331 

23/ 

36  1 

24  / 

32  1 

24/ 

351 

1  / 

36  1 

15/ 

3b  1 

14  / 

4  4 

0  1 

IS/ 

38  I 

1  / 

47  I 

24/ 

33  1 

24  / 

26  1 

27/ 

31  ! 

36/ 

38  1 

28/ 

3C| 

24/ 

33  1 

24/ 

301 

24/ 

2  S  1 

23/ 

331 

26/ 

34  | 

1  / 

47 

ft2 

14  / 

43  1 

36/ 

41  I 

15/ 

32  t 

18/ 

32  i 

24/ 

331 

24/ 

31  1 

24/ 

271 

23/ 

31  1 

35/ 

37  | 

28/ 

26  1 

33/ 

38  1 

25/ 

4  P  | 

25  / 

46 

83 

15/ 

39  | 

26/ 

4  5  1 

16/ 

35  | 

36  / 

36  1 

22/ 

43  1 

24/ 

36  1 

24/ 

3fc| 

23/ 

33  1 

22/ 

31  1 

21  / 

25  1 

13/ 

371 

24/ 

491 

24  / 

49 

84 

1  / 

38  | 

23/ 

24  I 

36/ 

33  1 

1  / 

29  | 

36/ 

30  1 

26/ 

32  I 

23/ 

301 

23/ 

36  1 

1  / 

33  1 

36  / 

3P  1 

30/ 

3  6  1 

26/ 

38  1 

1  / 

36 

8b 

2/ 

24  | 

1/ 

36  1 

1/ 

37  1 

34  / 

32  1 

25/ 

31  1 

20/ 

35  1 

24/ 

34| 

23/ 

33  1 

23/ 

311 

1  / 

3  S  1 

23/ 

4  3  1 

1  / 

35  1 

23  / 

43 

3b 

IS/ 

31  1 

14/ 

35  1 

15/ 

44  | 

25/ 

33  1 

24/ 

31  1 

25/ 

34  | 

24/ 

331 

25/ 

3C  1 

24  / 

3?  1 

36/ 

36| 

35/ 

4  2  1 

1  / 

30  1 

1  5  / 

44 

87 

2/ 

41  1 

14/ 

36  1 

1/ 

39  1 

23/ 

37  1 

23/ 

34  1 

22/ 

37  1 

23/ 

371 

23/ 

34  | 

23/ 

36  | 

22/ 

311 

36/ 

39  | 

1/ 

54  | 

1  / 

54 

se 

36/ 

40  | 

17/ 

(.4  | 

1 

1 

l 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

ML  AN 

41 

.4  1 

4  1.61 

39.3  1 

36 

.8  1 

37.0  1 

37.8  | 

36.21 

3S.0  1 

3  S 

.2  1 

37.9| 

38.  7  ) 

3  5.61 

46 

.6 

S.  D. 

3  .935  1 

9  . 

787  | 

6. 

7101 

6.2711 

4  . 

902  1 

4  • 

453  1 

4. 

3391 

3  . 

64  3  | 

5.0 

24  1 

7  . 

52CI 

6. 

5711 

6. 

t  9  C  1 

7  .  L 

93 

TOTAL  OBS 

1261  1 

11  35  | 

1226  1 

1189  | 

1  222  1 

1187| 

1  2331 

1229  | 

1195  1 

1 

-45  1 

11951 

1 

<  3  4  | 

1  4  5 

51 

NOTES  * 
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IBASEO  ON  LESS  THAN  FULL 
1BASED  ON  LESS  THAN  FULL 


MONTHS  I 

MONTHS  AND  *100  KNOTS) 
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GLOBAL  CLIMAT0L06*  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  SURFACE  W 1  NT  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  from  mourlt  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  74S160 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

C  A 

PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  JAN  HOUPSCLSTI:  0000-0 

200 

DIRECTION 
(DEGREES  I 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16  17 

WINO  SPEED 
-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TLTAL 

X 

ME  AN 

WI  NO 

N 

S  .  1 

4 . 4 

1  . 1 

1  .6 

1.4  .4 

14.0 

6.9 

NNE 

4  .7 

3.4 

2.2 

•  2 

.4 

11.0 

5.  1 

NE 

1  .9 

1.5 

1  . 1 

.1 

4.5 

4.7 

ENE 

2.2 

.6 

.2 

3.0 

3.  1 

E 

2  .8 

2.0 

.4 

5.  3 

3.6 

CSE 

1  .0 

1.2 

2.2 

3.4 

SE 

I  .2 

1.2 

1.0 

.6 

.1 

.2 

4  .  3 

F.C 

SSE 

I  .0 

.  9 

.4 

.8 

•  i 

3.0 

7.4 

S 

2.6 

1  .  1 

.4 

.8 

4  .  P 

5.  1 

SSW 

1.5 

1  .  3 

.4 

3.2 

4.1 

sw 

2.2 

1  .  7 

1.5 

.3 

5.7 

b.C 

wsw 

2.5 

2  .  3 

.9 

.  3 

5.9 

4.6 

w 

1  .6 

.5 

.4 

2.6 

3.2 

WNW 

.9 

.  2 

1  .  1 

2.B 

NW 

1  .4 

.  $ 

1.9 

2.8 

NNW 

2.2 

.  9 

.  1 

•  1 

.1 

3.  3 

3.  7 

VARI ABLE 

CALM 

///////// 

////// // 

////// 

nu.nnn 

nnnnnn 

/////////////// 

////////////////////////  ?«.? 

////// 

TOTALS 

34 .4 

23  .  7 

10.1 

4.8 

1.9  .6 

.2 

10P.0 

3.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


93C 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CL7M  A  TOL  0  GV  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SfEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


k 

station  number 

:  745160 

ST  AT  1  ON 

NAME  : 

TRA VI S  AFB  C A 

PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  JAN  HOURSILSTI:  0600“ 

0600 

> 

1  ^ 

DIRECTION  1 
(DEGREES!  1 

1-5 

4-6 

7-10 

UTNO  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GL  56  TtTAL 

1 

ME  AN 

W  J  ND 

N  1 

4 .6 

3.8 

1  .9 

1.6  1.3  .1 

13.3 

6.6 

NNE  1 

4 . 7 

4  .2 

2  .5 

.3 

11.7 

4.7 

NE  t 

3.5 

3.4 

1  .5 

.2 

8  .  7 

**.  6 

ENE  1 

2.6 

1  .  3 

1  .2 

5. 1 

4.  3 

E  1 

3  .4 

.9 

1  .0 

5.3 

3.6 

ESE  1 

1.1 

.2 

.  1 

.  1 

1.5 

3.  7 

_ 

SE  1 

1  .8 

1  . 1 

1.2 

1.2  .5  .3 

6.1 

5.6 

SSE  1 

1  .1 

1  .  1 

.4 

.6  .2  ‘  .1 

3.  5 

7  3 

S  1 

1.2 

.6 

,  4 

2.  3 

4.0 

ssu  1 

1  .2 

•  4 

.6 

.2 

2.5 

l.  3 

sw  I 

1.2 

1.5 

.4 

.4  .1 

3  .  7 

5.5 

o 

wsu  1 

1  .0 

1  .  7 

.  3 

.  3 

3.  3 

5.2 

M  1 

I  .6 

.  6 

.2 

.  1 

2.5 

J.  3 

UN  U  | 

1  .  3 

1  .  3 

2  .  1 

NW  t 

.8 

.  9 

1  .6 

<  .9 

NN  W  t 

1  .  5 

1 . 0 

2. 3 

3.3 

VARIABLE  1 

CALM  I 

////// /// 

///// ///> 

//////> 

//////////////////////// 

//  /////// //// // 

///////////////////.'////  25.4 

////// 

TOTALS  f 

32.4 

22. 7 

11.7 

5.2  2.2  .5 

10  0.0 

3.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUE  NOT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  S-EED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  74  5 1  60 

STAT 1  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

C  A 

PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  JAN  HOURSILSTJ:  09U2- 

1  100 

OIPECTION 
« DEGREES  > 

1-3 

4  “6 

7-10 

11-16  17 

WIND  SPEEO 
-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  ICTAL 

t 

ME  AN 

WI  NO 

N 

2 .4 

2.  ■» 

2.0 

2.3 

1.0  1.0 

.1 

11.4 

9.9 

NNE 

4  .8 

7.  7 

4  .  8 

1  .9 

.1  .3 

.  1 

19.0 

t  .4 

NE 

3.5 

5.  1 

1  .7 

.2 

10.5 

4  .  7 

ENE 

1  .9 

3 . 7 

1  .4 

.1 

7.1 

5.  1 

E 

3.4 

1  .  6 

1.2 

.2 

6.5 

4  a  3 

ESE 

1  .3 

.  9 

.  1 

•  1 

2.4 

3.9 

SE 

1  .0 

.5 

1.0 

1.3 

.6  .2 

4 .6 

1  L.  3 

SSE 

.4 

.2 

1  . 1 

.9 

•  i 

2.? 

8.6 

s 

1  .2 

1  .2 

1 .0 

.2 

3.5 

5.  3 

ssu 

I  .0 

.  9 

.5 

.  4 

.1 

2.9 

6.  1 

s« 

1  .0 

1.9 

.9 

.5 

.  1 

4  ,  4 

6.6 

wsw 

.6 

1  .  7 

1  .2 

.6 

4  .  ? 

t  .  7 

w 

1  .  1 

.  8 

.3 

.  1 

2.  3 

•4  .  4 

UNW 

.  1 

.  2 

.  1 

.  4 

5.  5 

NW 

.  4 

.  1 

.  C. 

2.0 

NNW 

1  .0 

.  5 

.  1 

.  1 

1  .  7 

4.  3 

VAR  I  ABLE 

CALM 

///////// 

////////> 

//////> 

/////////// 

///////////// 

///////////// // 

////////////////////////  14.9 

'///// 

TOT  ALS 

2S.2 

29 . 7 

17  .  3 

9.0 

2.2  1.5 

.1  .1 

100.0 

t .  6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  745160 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  JAN  HOUR  S ( L  S  T 1  :  1500- 

1  700 

DIRECTION 
(DEGREES  1 

1  -3 

4-6 

7-10 

HINO  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TCTAL 

X 

ME  AN 

W1  NO 

N 

1  .s 

3.3 

1  .7 

1.9  1.5  »E 

•  i 

10.9 

1  U.O 

NNE 

3.0 

5. 1 

2.6 

.6 

11.4 

5.6 

NE 

3.8 

3.5 

1  .0 

.2 

8.5 

4.2 

ENE 

2.3 

3.0 

1.0 

6.2 

4.  3 

E 

5  .S 

6.0 

1  .5 

.  1 

13.1 

4-1 

CSE 

3.4 

1.4 

.1 

.2 

5.2 

5.6 

SE 

2.2 

1  .  7 

.8 

1.3  .3  .2 

•  1 

6.6 

7.6 

SSE 

1.3 

.9 

.2 

.2  .4 

3.0 

7.4 

S 

1  .9 

1  .  1 

.9 

.  3 

3.7 

5.4 

SSW 

.8 

1  .5 

.9 

.6 

3.8 

6.7 

SU 

1.5 

1 . 6 

1  .  1 

1  .2 

5.4 

6.5 

WSW 

.6 

1  .6 

1  .8 

1.3 

5.4 

7.6 

w 

.6 

1.0 

.9 

.2 

2.  7 

6.2 

UN  W 

.  1 

.  1 

5 .  C 

NW 

.  1 

.  1 

3.0 

NNW 

.4 

.  2 

.  3 

.2  .1  .1 

1.4 

h.B 

VAR  I  ABLE 

CALM 

TOTALS 


1?. 7  ///  /// 

100.0  S.j 


L 

i — 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  JAN  HOURSILSTI:  1800-2000 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


w 


% 

/ 

■■■> 


o 

fo 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERViCE/HAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  79-88 

MONTH:  JAN  HOURSILSTI:  2100-2300 


DIRECTION  1 
IOCGREESI  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  34-40 

4  1-47 

48-55 

GE  56 

TCTAL 

t 

ME  AN 

WIND 

N  1 

4  .4 

2.7 

2.4 

1.6 

1.0 

.8 

.  1 

12.9 

6.1 

NNE  1 

3.1 

2 . 6 

1  .0 

.3 

7.0 

4.6 

NE  1 

2  #  2 

.  9 

.4 

•  1 

3.5 

3.7 

ENE  1 

1.5 

1  •  3 

.1 

2.9 

3.8 

E  1 

2.5 

1.5 

.3 

•  i 

4 . 4 

3.7 

ESE  I 

i.i 

1  «D 

.  1 

2.2 

4.0 

SE  1 

1.4 

1  .  1 

.4 

•  6 

•  4 

•  3 

•  1 

4 . 4 

fc.9 

SSE  ! 

1  .6 

1 .6 

•  1 

.2 

•  1 

3.7 

4.6 

S  f 

1  .1 

2.0 

.4 

.4 

•  2 

•  1 

4  .  3 

6.5 

SSW  1 

1  .6 

2.0 

•  8 

.2 

4.6 

4.8 

sw  1 

1.9 

4.5 

1  .  1 

.2 

7.7 

4.8 

wsw  1 

2.3 

1.2 

.5 

1.1 

.2 

5.3 

6.2 

w  1 

l.T 

.6 

.3 

.2 

2.7 

WNW  1 

1  .2 

.  3 

1.5 

2.4 

NU  1 

1  .«* 

.2 

1.6 

2.4 

NNW  1 

3.0 

1  .  3 

.  3 

.  1 

4 . 7 

3.2 

variable  | 

CALM  | 

U  //////// 

/////// 

//////// 

/////// 

////////// 

//////// 

/////////////> 

///////i 

///////> 

/////// 

26. 3 

////// 

TOTALS  1 

31.9 

24 . 8 

8  .2 

5.4 

1  .9 

1.2 

.  2 

100.0 

4  •  C 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WlNO  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7H5160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  JAN  HOURS  TL  S  T I  :  ALL 


VARIABLE  I 

I 

I 

TOTALS  |  29.6  26.8  13  .3  6.6  2.1  1  .1  .  1  .0  100.0  9 .  6 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS :  7990 

L 

L_ 


a 

0 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREOUE  NCt  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  795160  STATION  NAME: 


TRAVIS  AFB  CA 


PERI C°  OF  RECORO:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURS  IL S T I :  0000-0200 


DIRECTION 

IDEbREESl 


VARI ABLE 
calm 
TOT  ALS 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 
17-21  22-27  28-33  39-90  91-97 


13.9 


tctal 

X 


ME  AN 
WINO 


r\ 

N 

i 

9.2 

2.7 

2.6 

2.0 

1  .2 

.9 

13.1 

7.6 

NNE 

l 

2.0 

1.6 

.7 

.5 

•  2 

5.1 

6.  3 

0 

NE 

l 

.9 

.  9 

.  7 

3.2 

ENE 

i 

.5 

.  2 

.  7 

3.2 

0 

E 

i 

i 

•  6 

.  6 

1.9 

ESE 

l 

.5 

.  7 

.1 

1  .  3 

9.7 

SE 

i 

.9 

.5 

.9 

.6 

.1 

.9 

•  1 

2.9 

i  i.i 

SSE 

1 

.8 

.  8 

1.1 

.1 

•  1 

3.1 

7.3 

S 

l 

3.3 

2.2 

1  .6 

.6 

7.8 

b.  1 

r\ 

SSW 

i 

1  .9 

2.9 

1  .  1 

1.9 

7.3 

6.2 

sw 

l 

9 . 1 

9.9 

2.9 

1.1 

•  1 

1  3.2 

5.6 

wsw 

l 

3.9 

2.2 

2.2 

.9 

•  1 

9.0 

5.8 

w 

i 

3.3 

1.6 

.6 

.  1 

5.7 

3.6 

WNW 

i 

l 

1.2 

.  9 

1.5 

2.6 

NW 

I 

1.5 

.2 

1 . 8 

2.  1 

NN  W 

i 

2.6 

1  .  I 

.1 

.2 

9.0 

3.9 

22.9  ////// 

100.0  q.s 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


'3 


$ 


©  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VCRSUS  WIND  SFEED 

l  USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


► 

STATION  NUMBER 

:  74  SI  60 

STATION 

NAME  ; 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECOROt  79-88 

MONTH:  FEB  H0UESILS1I:  0300- 

0500 

* J 

0 

DIRECTION  | 
(OEGREESI  f 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16  17 

WINO 

-21 

SPEEO 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TOTAL 

1 

HE  AN 

WI  NO 

N  I 

4.0 

4 . 8 

1  .4 

4  .0 

.7 

.4 

.  1 

16.3 

7.7 

NNE  1 

3.7 

1.9 

.8 

•  4 

.7 

7.4 

5*6 

NE  1 

1  .1 

.  8 

.2 

2.1 

3.4 

ENE  1 

.7 

•  1 

.  8 

2.4 

r 

E  1 

1  .  1 

.6 

1.6 

2.6 

"i 

ESE  1 

.  4 

.2 

.1 

.4 

1  .  1 

6.9 

SE  f 

.8 

1.4 

.8 

.6 

.5 

4.1 

7.  7 

SSE  1 

.9 

1.3 

•  4 

.2 

•  4 

3.2 

6.4 

S  1 

1  .8 

1.2 

1  .6 

1.1 

5.7 

b.6 

ssw  \ 

2.4 

2.2 

1.1 

.7 

6.4 

5.2 

sw  t 

2.7 

5.2 

2.2 

.9 

11.1 

5.  7 

wsw  t 

1  .S 

2.1 

1.5 

•  5 

5.7 

5.8 

d  1 

2.5 

1  .  2 

.5 

.1 

•  1 

4  .  «* 

4.2 

WNW  1 

1  .5 

.2 

1.8 

2.5 

NW  | 

l  .2 

.  2 

.  1 

1.5 

2.  7 

NNW  f 

1  .4 

1.5 

.4 

•  1 

3  .  4 

4, 4 

~\ 

VARIABLE  | 

CALM  | 

77/////// 

///////// 

/////// 

/////////// 

////// 

//////> 

/////////////// 

////////////////////////  23.6 

////// 

TOTALS  | 

28.4 

25.  1 

11.2 

8.8 

2.4 

•  5 

.  1 

10D.0 

4.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  *49 


O 


L 

h 


GLOB  AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCY  OT  OCCURRENCE  OF  SURFACE  BIND  DIRECTION  VERSUS  BIND  STEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  BEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  7*»  51  60 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AF  B 

CA 

PE R 100  OF  RECORO:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURS  *L  S  T ) :  0600- 

C  800 

DIRECTION 

10E6REES1 

1-3 

4-6 

7-ID 

11-16  1 

UINO  SPEC  0 
7-21  22-2 7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40  41-47  40-55  GE  56  TCTAL 

» 

ME  AN 

W1  NO 

N 

4.0 

5.7 

1  .5 

1.8 

1.9  1.2 

16.8 

8.  3 

NNE 

3.2 

4.2 

.7 

.9 

•  1 

9.2 

5.2 

NE 

1.1 

•  8 

•  4 

.2 

2.5 

4.5 

ENE 

.6 

•  6 

.2 

1  .  4 

4.6 

E 

.4 

•  6 

.1 

1.1 

4.1 

ESE 

•  6 

.4 

.5 

.4 

1.8 

6.6 

SE 

1.8 

.8 

.8 

1.1 

•  1 

4.6 

6.9 

SSE 

.9 

1.1 

.9 

1.1 

.1 

4.1 

7.6 

S 

1.5 

1.5 

1.5 

•  6 

4.9 

6.0 

ssw 

1.1 

1 . 5 

.0 

•  4 

3.8 

5,6 

sw 

1  .5 

4.2 

2  .2 

.7 

8.7 

5.9 

usu 

1.2 

2.2 

1.1 

.4 

.1  .1 

5.1 

6,  1 

u 

»  .5 

.  6 

.1 

2.2 

3.  1 

WNU 

1.1 

•  6 

1.6 

2.8 

NM 

.8 

.  2 

I  .  I 

2.4 

NNW 

1  .4 

.  6 

.1 

2.2 

4.D 

VAR  I  ABLE 

CALM 

iiuuinnininununiiiuiiuiniiniiHUHniHiuitniHiinnuiiniinuiiini  ;s.o 

//•//// 

TOTALS 

23.4 

25.4 

10.8 

7.7 

2.4  1.4 

IDO.  0 

4.4 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCE  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  S f  LED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  79  SI  60 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURSILST):  0900- 

1  100 

OIRECTION 
IDEGR  EES  ) 

1-3 

9  -6 

7-10 

11-16  17 

WIND 

-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  TOTAL 

t 

ME  AN 

WIND 

N 

2.8 

9 . 8 

9.5 

2.6 

1.9 

1.8 

.7 

19.  1 

1  C.5 

NNE 

9.2 

6.0 

9  .6 

1.5 

1.1 

17.9 

6.8 

NE 

2.5 

1.9 

1.2 

•  9 

5.9 

9.9 

ENE 

1 .  3 

•  6 

1.9 

3.  1 

E 

1.1 

.5 

.2 

1.0 

3.5 

ESE 

.5 

.  7 

.2 

.9 

•  1 

.t 

2.0 

6.  1 

SE 

.6 

1  .  1 

.7 

•  8 

•  8 

.8 

9 . 8 

1  2.  3 

SSE 

,9 

.  9 

.8 

1.3 

.9 

3.8 

9.2 

S 

1  .2 

1 . 9 

1.5 

.9 

.1 

5.2 

7.3 

ssw 

.9 

1  .  1 

l  .2 

.9 

•  1 

3.7 

t.6 

su 

1.2 

1.9 

3.9 

1.1 

.5 

7.5 

6.  3 

vs  w 

*  6 

1.8 

2.9 

.9 

.2 

•  1 

6.n 

8.5 

w 

1.3 

.  7 

1 .1 

.7 

.1 

3c9 

6.9 

WNU 

.  1 

•  9 

.5 

to. 5 

NU 

.7 

.  1 

.  8 

2.7 

NNW 

,9 

.  8 

.9 

.  1 

2.2 

9.6 

VAR  I  ABLE 

CALM 

///////// 

//////// 

//////> 

/////////// 

////// 

/////// 

/////////////// 

/////////////✓//////////  13.5 

////// 

TOTALS 

20.0 

23.2 

22  .5 

11.1 

5.1 

2.9 

.  8 

100.0 

6.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVAT  IONS  :  899 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160 

station 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURSCLSTI:  1200- 

1400 

DIRECTION 
(DEGREES  » 

1-3 

4  -6 

7  -10 

WIND 

11-16  17-21 

SPEED 

2  2-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

4  1  -4  7  48-55  GE  56  T  C  T  AL 

* 

ME  AN 

WI  NO 

N 

1  .8 

4.9 

2.7 

2.5  2.1 

1.5 

.2 

15.8 

1  t.7 

NNE 

3.4 

5.7 

6.5 

2.2  .6 

.1 

18.5 

7.2 

NE 

1  .9 

4.2 

1  .9 

,  4 

8.4 

5.4 

f  NE 

.8 

1 . 8 

.7 

3.3 

5.  1 

E 

2.4 

2.0 

.2 

4.6 

3.  7 

ESE 

.9 

2.0 

.1 

.2 

3.3 

4.6 

SE 

.4 

.9 

1.1 

1  .4  .6 

.7 

.4 

5.4 

1  3.5 

SSE 

.  7 

•  8 

.8 

1.1  .1 

.2 

•  1 

3,o 

9.6 

S 

1.4 

1.5 

1  .5 

1.3  .2 

6.P 

7.5 

5SW 

•  ? 

.9 

.7 

.7  .1 

.1 

2.8 

8.9 

sw 

.5 

1.2 

1  .9 

1.9  .5 

5.9 

9.2 

vsw 

.  7 

1  .8 

2.6 

2.2  .2 

•  1 

7.7 

9.2 

u 

.6 

1  .4 

.8 

1.4  .1 

.2 

4.6 

9.4 

WNU 

.6 

•  4 

.2 

1.2 

3.6 

NW 

.  4 

.  4 

5.0 

NNW 

.5 

.  1 

•  1 

.  1  .2 

1  .  1 

b.B 

VARIABLE 

CALM 

///////// 

//////// 

//////> 

/  //////////////// 

tnnn 

/////////////// 

////////////////////////  7.3 

////// 

TOTALS 

16.7 

30 . 0 

21  .9 

15.4  4.8 

3.1 

.  7 

100. 0 

7.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  849 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAf  ETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  observations 


STATION  NUMBERS  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURS  CL  S  T  I  :  1500- 


DIRECTION  |  1-5 

(DEGREES)  I 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-35  54-40  41-47  48-S5  GE  56 


N 

1 

1 

1  .9 

2.5 

2.2 

2.0 

1.7  .8 

11.1 

1  G.  1 

NNE 

1 

1 

1 

3.7 

4 . 4 

2.2 

1.5 

11.6 

5.5 

N£ 

1 

1 

1 

2.1 

2.2 

•  8 

.1 

5.3 

4.6 

ENE 

1 

1 

» 

1.4 

2.1 

.4 

3.9 

3.9 

E 

1 

1 

1 

2.7 

2 . 7 

.5 

5.9 

3.8 

ESE 

1 

1 

1 

1.7 

I  .  3 

.2 

.1 

3.  3 

4  .C 

SE 

1 

1 

1 

1.3 

.  9 

1  .2 

1.4 

.4  .5  .4 

6.n 

1  0.9 

SSE 

1 

1 

1 

.7 

.6 

•  2 

.5 

.2  .4 

2.6 

1  U.l 

S 

1 

1 

1 

1  .4 

1.9 

1  .4 

.5 

.5 

5.7 

7.1 

ssw 

1 

1 

1  .4 

1.8 

1  .5 

.7 

.2 

5  .  7 

6.  9 

sw 

1 

1 

1 

1.3 

1 . 5 

2.4 

2.0 

.5 

7.  7 

6.5 

usw 

1 

1 

1 

1.1 

2.0 

2.8 

5.3 

.2 

9.4 

9.0 

w 

1 

.7 

.  0 

2.2 

1.7 

.1 

5.5 

6.6 

VAR  I  ABLE 
CALM 
TOT  ALS 


23.1  25.7  10.4  13.7 


13.1  ill  ill 
100.0  6.3 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


847 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Ml  NO  SfEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7HS160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURSILST):  2100- 


GLOBAL  climatology  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SfEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFE?  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  OIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  745160 

STAT1 ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURS(LST):  0000 

-D2DC 

OIREC  TION 
(DEGREES) 

1 

!  1-3 

l 

4-6 

7-10 

11-16  17 

WIND  speeo 
-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  36  TOTAL 

t 

ME  AN 

U]  ND 

N 

1  1  .8 

1  .  4 

1  .5 

1  .2 

.3 

6.2 

7.C 

NNE 

1  1.1 

•  6 

.  4 

•  1 

2.3 

4  .  3 

NE 

1  .3 

.  3 

1.7 

ENE 

1  .1 

.  1 

.1 

.  3 

t.  7 

E 

1  .5 

♦  5 

1.4 

ESE 

1  .2 

.  1 

.3 

•  1 

.  8 

7.3 

SE 

1  .4 

.  4 

1.0 

.4 

2.  3 

1  C.9 

SSE 

1  .9 

1 . 3 

.8 

•  4 

.3 

.3 

4  .  n 

9.2 

S 

1  1.3 

2.8 

1  .0 

.5 

.2 

S  .  8 

s.e 

SSW 

1  2.6 

5.2 

1  .1 

.3 

9.  » 

4. 6 

sv 

f  4.6 

8  .  1 

8.3 

2.2 

.  1 

23.2 

t ,  5 

wsw 

1  2.4 

6.1 

6  .2 

3.2 

.2 

18.2 

7.5 

w 

1  1  .6 

2 . 2 

1  .6 

.4 

.1 

5.9 

t .  G 

KNW 

1  l  ,S 

.  3 

1  .  8 

2.5 

NW 

I  .4 

.  ? 

.6 

3.3 

NNM 

1  .4 

1 . 0 

.2 

.  1 

1  .  7 

M  .  9 

variable  i 


TOT  ALS 


20.2  29 . 4  21.8  9.7  1.4  .3  .5 


100.0  5,4 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS;  930 

L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

74  5160 

STATION 

NAME  : 

TRAVI S  AFB  CA 

PERIOO  OF  RECORD:  TR-87 

MONTH:  MAR  HOURSILSTI:  0300- 

0  500 

i 

DIRECTION  \ 

<  DEGREES 1  1 

1-3 

4-6 

7-10 

WIND  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55 

GE  56  TOTAL 

t 

ME  AN 

WIND 

N  1 

2.8 

2.6 

1.6 

2.3  .2  *1 

9.6 

7.0 

NNE  1 

1.5 

.  9 

•  5 

.2 

3.1 

4.4 

NE  1 

.3 

.2 

.5 

5.0 

ENE  I 

•  2 

.  1 

.  3 

2.  3 

E  1 

.8 

.  3 

.1 

1.2 

3.5 

ESE  1 

.  4 

.6 

•  1 

1.2 

4.6 

SE  1 

.8 

.  5 

•  4 

.1  .5 

2.7 

8.8 

SSE  1 

1 .0 

1.4 

.5 

.5  .5  .? 

4.2 

8.4 

S  1 

1.9 

2.5 

1  .0 

.5 

5.4 

5.6 

SSW  1 

1  .9 

2.3 

1.3 

.  4 

5.9 

S.  1 

SW  1 

4.0 

6.9 

5  .5 

1.8  .1 

18.3 

6.4 

WSW  1 

1  .6 

5.3 

4  .7 

1.7  .3 

13.7 

7.  1 

W  1 

2.7 

2.2 

.8 

.1  .1 

5.8 

4.2 

WNW  I 

1  .4 

.  3 

•  i 

1.0 

2.5 

NW  1 

.5 

.  3 

.i 

1  .0 

3.2 

NNW  | 

1 

1  .4 

1 .  3 

.2 

2.9 

3.7 

VARIABLE  1 

CALM  I 

t/ nil /// 

//////// 

(/ /// / / 

/////////////////////// 

/////////////  tt 

////////////////////////  22.5 

////// 

TOTALS  1 

1 

22.7 

27.4 

17.1 

8.2  1.0  o  3 

100.0 

4.  7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEEO 

USAFEMC  FR0H  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  7*5160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURSaSTM  0600-0800 


OIREC  IION 
■  DEGREES  1 

1-3 

4  ~b 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  3 A— *  0 

*1-47 

48-55 

GE  56 

TCT  AL 

X 

ME  AN 
Wl  NO 

N 

3.9 

2.3 

1.9 

2.3 

•  5 

•  2 

•  1 

11.2 

7.4 

nne 

2.7 

2  .  * 

1  .6 

.3 

•  1 

.1 

7.2 

5.4 

NE 

.9 

.  1 

.  1 

1  .  1 

3.C 

ene 

.1 

.  1 

.  1 

.  3 

4.7 

E 

.5 

.  1 

.2 

.  9 

3.8 

ese 

.4 

.  3 

•  3 

.  1 

1.2 

5.  1 

SE 

1  .0 

.  8 

.6 

•  6 

1.0 

.2 

4.2 

1  0.4 

SSE 

1  .2 

1.3 

.8 

.3 

.5 

4.1 

7.  1 

S 

1  .6 

2.* 

1.0 

.1 

5.1 

4.7 

ssu 

1  .  I 

1  .  7 

1.3 

4.  1 

5.2 

sw 

2.3 

5.S 

3.3 

1.3 

.1 

12.5 

6.  1 

wsw 

1  .6 

*.3 

*  .0 

2.7 

.4 

13.0 

7.8 

w 

2.8 

2.3 

1  .  A 

.2 

•  1 

6.* 

5.0 

WNW 

.4 

.2 

.6 

2.2 

NW 

.6 

.  3 

1.0 

2.8 

nnw 

2.0 

.  9 

.4 

.1 

3.4 

3.  7 

vari able 


calm 

TOTALS 


23.1 


23.*  ////// 

100.0  * . 8 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


<730 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCE  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SfEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  79  S 1  60 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  A F B 

CA 

PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  MAR  MOURStLSU:  0900- 

1  100 

DIRECTION 
(DEGREES  1 

1-3 

8-6 

7-10 

11-16  17 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
-21  22-27  28-33  38-80 

81-87  98-5S  GE  56  TCTAL 

t 

ME  AN 

Hi  NO 

N 

Q 

fSI 

9  .  7 

9  .2 

9  .7 

2*3  .8  .1 

18.8 

1  C.2 

NNE 

1  .8 

2.9 

3.9 

2.2 

.3 

11.1 

7.7 

NE 

1.2 

1.5 

.9 

.2 

3.8 

5.2 

ENE 

.2 

.9 

.1 

.9 

9.6 

E 

1.3 

•  8 

.3 

2.8 

3.6 

ESE 

1  .2 

.1 

.2 

1.5 

2.9 

SE 

.9 

1.2 

1.0 

.9 

.6  .2 

8.3 

1  C.O 

SSE 

.  1 

1.1 

1.1 

1.3 

.1 

3.7 

9.6 

S 

.9 

1.8 

1.8 

l.S 

.1 

5.7 

8.0 

SSV 

.9 

2.8 

1  .9 

1.0 

5.6 

6.6 

SU 

1 .9 

2.3 

3.9 

2.5 

•  1 

10. 1 

b.C 

HSU 

1  .3 

3.  1 

9  .0 

9.1 

.8 

13.2 

9.2 

H 

1  .*» 

1.6 

1  .6 

1.3 

5.9 

6.9 

HNH 

.9 

.  1 

.3 

1  .  3 

9.5 

N  H 

•  « 

.  3 

.  9 

2.9 

NNU 

•  8 

.9 

•  6 

.2 

2.5 

6.0 

VARI ABLE 

CALM 

iiinuniniiiiiiiiiiiinniiuuininniiuiiiniiiniiiiiiiiniiinnniiiiiiiniiii  b.t 

////// 

TOT  ALS 

16.1 

2S.  2 

29  .8 

19.6 

9.9  1.1  .1 

100.0 

7.8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SFEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURS  <LST ) :  1200- 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  surface  mind  direction  versus  yiNO  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


PERI 00  OF  RECORD:  7  8-87 

MONTH:  MAR  HOURS  <L S  T  1  :  1500-1700 


global  climatology  branch 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  Sf E E 0 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  A F B  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURSaSTI:  1800- 

2000 

OIREC  UON 

1  DEGREES 1 

I -J 

4-6 

7-10 

WINO 

11-16  17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 
28-33 

34-40  41-47  48-55  GE  56  TOTAL 

X 

ME  AN 

WI  NO 

N 

1  .2 

2.3 

1  .4 

.9  .3 

6.0 

6.8 

NNE 

.8 

«  4 

.5 

1.7 

5.  1 

NE 

•  5 

•  s 

1  .  1 

3.4 

ENE 

.3 

.  1 

.  4 

2.3 

e 

.6 

.2 

.1 

1.0 

3.2 

ESE 

.2 

•  2 

.4 

.  9 

t.S 

SE 

.5 

.$ 

.2 

.6  .4 

•  1 

2.5 

l  0.5 

5SE 

•  4 

.5 

.5 

•  1 

.  3 

1.9 

9.2 

$ 

1.4 

1.0 

1.1 

.3 

3.B 

5.  7 

ssw 

2.5 

2.0 

1  .5 

.4 

6.5 

4.9 

$v 

2.7 

5.5 

7.4 

2.2 

17.7 

6.9 

w$w 

1.7 

9.1 

12  .0 

5.4  .4 

•  1 

28.8 

6.  1 

w 

2.6 

3.5 

3  .5 

1.4  .2 

11.3 

6.7 

WNW 

.3 

.  6 

.2 

1.2 

4 . 4 

NW 

.5 

.4 

.2 

1.2 

4.  1 

NNW 

1  •  2 

.  6 

.  3 

•  1 

2.3 

4.2 

variable 

CALM 

//////////////////////////////  11.8 

///  /// 

TOTALS 

17.5 

27.7 

29  .6 

11.4  1.4 

.  5 

100.0 

6.1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  OIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURSUSTI:  2100- 

2300 

DIRECTION 
tDEGREES  1 

1 

1  1-3 

1 

4  -6 

7-10 

WIND  SPEEO 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TCTAL 

t 

ME  AN 

WIND 

N 

1  1  .8 

1 

•  9 

1 .7 

1.1  .3 

5.8 

7.5 

NNE 

I 

1  .4 

i 

•  2 

•  1 

.8 

3.9 

NE 

! 

1  .1 

1 

.  1 

.2 

4.0 

ENE 

1 

1 

1 

.1 

.  1 

12.0 

E 

1  .4 

■ 

•  1 

,  * 

4.G 

ESE 

1 

1  .1 

1 

.  1 

•  1 

•  1 

.  4 

7.3 

SE 

1 

1  .3 

1 

.2 

.9 

.9  .3  .2 

.  1 

2.9 

12.1 

SSE 

1 

1  .3 

i 

.  3 

.8 

.5  .2 

2.2 

9.  9 

S 

I 

1  1  .0 
| 

1.5 

.9 

.6 

4.0 

5.9 

ssu 

1  2.2 
i 

5.5 

2.2 

.3 

10.1 

5.  1 

sw 

1  4.1 

1 

7.8 

8.2 

3.0  .2 

23. 3 

b.8 

usw 

1  3.1 

I 

7.8 

5  .9 

3.5  .3 

20.8 

7.1 

y 

1  2.6 

1 

2.5 

2.3 

•  6 

8 . 0 

5.4 

UN  W 

1  1.8 
i 

.5 

•' 

2.9 

3.6 

NW 

1  1  .0 
i 

.  2 

.1 

1  .  3 

3.3 

NNW 

f  1.3 

.  9 

.2 

2.4 

3.6 

VARIABLE 


CALH 


!«•*<♦  ////// 


TOTALS 


20.5  20.5  23.9  11  . 0  1.2  . 4 


100. 0  S • 6 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


© 


global  climatology  branch 

USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENC'  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  Sf  £  E  0 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  ?*»S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURS  It  S  T I :  ALL 


IT 


© 


0  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  MINO  SFEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WE  A  T  HE  R  SERVIfE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  74  S 1 60 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AF  8  CA 

PERIOD  or  RECORD:  78-87 

o 

MONTH:  APR  HOURS ILS  T 1  *  0000 

“0200 

WIND 

SPEEO 

IN  KNOTS 

DIRECTION  ! 

1-3 

4  -6 

7-10 

11-16  17-21 

22-2  7 

28-33  34-40 

41-47  48-55  6E  56  TOTAL 

HE  AN 

0 

I DE  GREFS l  1 

t 

WIND 

N  1 

.8 

1.  3 

2 . 1 

1.7  .2 

6. 1 

8 . 8 

o 

NNE  I 

•  3 

•  2 

.4 

1.0 

5.4 

o 

NE  1 

.  I 

.  1 

2-0 

ENE  1 

.3 

.  1 

.  4 

3.  3 

o 

E  1 

«  4 

.2 

.  7 

2.8 

0 

ESE  1 

.2 

.2 

2  •  C 

SE  1 

.6 

.  1 

.4 

.1 

1.2 

5.8 

0 

SSE  1 

.9 

•  6 

.» 

1.6 

3.9 

o 

s  1 

1  .8 

2.3 

I  .0 

•  1 

5.2 

4.5 

SSW  f 

3.4 

3.1 

1  .9 

.3 

8.8 

4.9 

o 

sw  1 

2.8 

11.4 

11.8 

6.1  .4 

32.6 

7.7 

o 

usw  1 

2.7 

4.6 

7.4 

9.2  .7 

.1 

24.7 

9.4 

M  1 

1  .4 

2.0 

.9 

.1 

4.4 

4.8 

o 

WNU  j 

.3 

.  3 

.  1 

.8 

3.9 

o 

NU  I 

.4 

.  3 

.2 

l.n 

4.3 

NNU  I 

.7 

.  8 

.6 

.2 

2.2 

6.0 

0 

variable  1 

^1 

CALM  1 

///////// 

//////// 

//////; 

///////////////// 

////// 

/////////////// 

////////////////////////  9.0 

////// 

0 

TOTALS  1 

17.2 

27.4 

26  .9 

18.0  1.3 

.  1 

100.0 

b.  7 

0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 

I  ~ 


n 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SF  £  £  0 

FROM  HOURLY  OBSERVATION^ 


STATION  NUMBER:  745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  APR  HOURStlSTl:  09C0- 

1  ICO 

DIRECTION 
IDEGR  EES  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16  17 

WINO 

-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TfTAL 

t 

ME  AN 

WI  N L) 

N 

2.0 

3.6 

3.6 

4.7 

2.7 

.7 

17.1 

lu-7 

NNE 

2  .6 

1.8 

2.0 

1.7 

.2 

8.2 

7.  3 

NE 

,9 

1  •  7 

.3 

.2 

3.1 

5.2 

ENE 

.8 

.  6 

.1 

.  I 

1 .6 

4.2 

E 

.9 

.2 

.1 

1.2 

3.C 

ESE 

•  3 

•  1 

.  4 

2.5 

SE 

•  3 

.2 

.2 

.4 

1.2 

7.4 

SSE 

.7 

.4 

.7 

.7 

2.4 

7.  3 

S 

1  .0 

.9 

.9 

.4 

.1 

3.3 

t.7 

ssw 

.9 

1.1 

1.7 

.7 

4.3 

fc.8 

sw 

1  .8 

5.6 

4 .9 

4 .4 

.8 

17.4 

fc.  3 

usw 

1.3 

3.2 

6  .4 

6.3 

1.2 

.2 

18.4 

9.9 

M 

1.6 

2.7 

2.7 

2.4 

.1 

9.4 

7.6 

WNW 

1  .  1 

.  3 

1  .  4 

3.  1 

NW 

.  7 

.  3 

•  1 

1  .  1 

3.4 

NNW 

.8 

1  .  3 

.7 

.9 

3.7 

7.2 

VARI ABLE 

CALM 

///////// 

t  M  U  Ul 

/  ////////// 

////// 

/////// 

/////////////// 

iniiiiniiiinuniiui  5.1 

////// 

TOT  ALS 

17  ,6 

24  .  C 

24  .3 

23.0 

5.1 

.  9 

100.0 

7.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


1  p 


V7 


I  • 


i 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVlCE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SF£EO 

f  RQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  PECORO:  78-87 

MONTH:  APR  HOURS  <  L  S  T  J :  1200- 


© 

DIRECTION  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

o 

IDEGREES)  1 

N  1 

1.9 

2.9 

2  .4 

4.0 

NNE  1 

1  •  7 

1  .  3 

1.3 

•  8 

0 

NE  1 

1  .0 

1.6 

.  3 

ENE  1 

•  6 

.  4 

o 

1 

E  1 

1.2 

.  4 

•  1 

o 

ESE  1 

.6 

.  6 

•  i 

SE  f 

.2 

•  2 

.2 

.3 

o 

1 

SSE  1 

.4 

.2 

.3 

.2 

S  1 

l  .8 

1  .  8 

.3 

ssw  1 

1  .6 

2.4 

2  .6 

1.0 

f 

sw  1 

2.0 

4.0 

6.7 

6.0 

r 

wsw  ) 

1.6 

4  ,  1 

7.3 

7.7 

w  1 

1.7 

2  .  1 

3.7 

1  .6 

O 

1 

WNW  I 

1 .0 

»  3 

.  4 

r • 

NW  t 

.8 

.  2 

.  3 

NN  W  1 

.  1 

.  6 

.  6 

.  1 

1 

VARIABLE  1 

CALM  f 

/ //////// 

/////// 

//////// 

//////// 

TOTALS  1 

1 

18  .0 

23 . 4 

26.7 

21.8 

W I  NO  SPEED  IN  KNOTS 

21  22-2 7  20-33  34-40  41-47  48-55  GE  56 


T(  T  AL 
t 


ME  AN 
WI  NU 


1.7 

.3 


.1 
.3 
.1 
.4 
.9 
,  4 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


13-1 

5.4 

3.1 
1  .  C 

1  .  4 

1.2 
1.0 
1  .  3 

4.3 
7.  7 

19.1 

22.1 

9 . 4 
1  .  «? 
1  .  3 
1  .  3 


9.6 
7  .  G 

4 . 4 

3.8 
3.  3 

4.6 
6.  1 
7.2 

5.7 

6.  7 
6.6 
<3.9 

7.8 

m.  1 


4 .9  Iff  Iff 
100.0  7.7 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCE  NT  AGE  FREQUE  NCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  7*4  5160  STATION  NAME;  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  76-87 

MONTH:  APR  HOURSaSTJ:  15C0-1700 


I  WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-3  4-6  7-JO  11-16  17-21  22- 27  28-33  34-40  41-47  4A-55  GE  56  TCTAL  MEAN 

l  OE  GR  EES )  I  X  WIND 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  OIRECTION  VERSUS  WING  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74S160 

STAT I  ON 

NAME  S 

TRAVIS  AFB 

C  A 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  APR  HOURS (L  S  T  J :  1800- 

2000 

DIRECTION 
(DEGREES  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16  17 

UINO  SPEED 
-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

4  1  -4  7  48  -55  GE  56  T(  T  A  t 

X 

ME  AN 
-I  NO 

N 

.4 

1 . 7 

1.3 

.9 

4.  3 

/  .  4 

NNE 

.8 

.  1 

,  9 

2.5 

NE 

. 2 

.? 

;.c. 

ENE 

£ 

.2 

.2 

.  4 

3.3 

ESE 

.  1 

.  1 

.1 

.3 

5.0 

SE 

.  I 

.  ? 

.4 

•  2 

.2 

2.2 

1  0.0 

SSE 

.1 

.  1 

•  1 

.1 

.  7 

fc.C 

S 

•  4 

.  7 

.2 

.1 

1.4 

6.3 

ssw 

1.1 

1  .  3 

1.3 

.6 

4 . 3 

6.  3 

sw 

1.6 

5.7 

11.0 

7.2 

•  4 

25.9 

6.6 

wsw 

1  .6 

9.3 

19.1 

11.3 

1  .4 

42.8 

9.  1 

U 

1.3 

2  .  7 

3.3 

1  .9 

9.2 

7.4 

WNU 

.9 

.  3 

.2 

1  .  4 

3.8 

NU 

.  7 

.  7 

.  3 

1  .  7 

4.2 

NNU 

.  3 

1 . 0 

.6 

.  1 

? .  n 

6.C 

VAR  I  ABLE 

CALM 

///////// 

//////// 

7//// //v 

'/////////// 

//////////// 

'nnnn /,///// 

// ///////////////////// /  3.1 

////// 

TOT  ALS 

10o  1 

24  .  I 

37  o  9 

22.4 

2.3 

100.0 

e.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  percentage  treoucncy  of  occurrence  of  surface  hind  direction  versus  wino  steed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

/ 

STATION  NUMBER:  7*5160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF6  C*  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  APR  HOURS (L  S  T  )  :  2100-2300 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


9D0 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WE  A  T  HE  R  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  climatology  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  01  RE  CY I  ON  VERSUS  NINO  SFEED 

USAFETAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  NEATHCR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  74  5  1  60  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURSILSTI:  000D-02D0 


I  NINO  SPEED  IN  KNOTS 

OIRECTION  |  1  -3  4-8  7-10  11-18  1  7-21  22-2  7  28-33  34-40  4  1  -47  48-55  GE  58  TOTAL  MEAN 

(OEGREESII  t  HIND 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECUON  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160 

station 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURStLST 1 :  0300 

-0500 

DIRECTION 
IOE GREES) 

1*3 

4-6 

7-10 

WIND  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40  41-47  48-5S  GE  56  TcTAL 

t 

ME  AN 

WIND 

N 

•  4 

•  4 

*  0 

2.8  .5 

.1  5.1 

1  2.0 

NNE 

•  1 

•  2 

.  3 

9.  3 

NE 

CNE 

•  1 

.  1 

2.C 

£ 

ESE 

SE 

.« 

•  i 

.2 

2.5 

SSE 

•  4 

.2 

,6 

2.7 

S 

•  9 

.8 

.1 

1  .  7 

3.9 

SSW 

1  .4 

1.4 

.3 

.1 

3.2 

4.1 

s  w 

3.3 

9.1 

13.0 

u.a  ?.a  .1 

40.4 

9.4 

wsw 

2.0 

5.4 

12  .8 

13.8  2.5 

36. S 

1  C.  1 

w 

1.2 

2.0 

.8 

1.0  .1 

5.1 

fc.8 

WNW 

.  3 

.  3 

2.C 

NW 

•  3 

.  2 

,  5 

2.8 

nnw 

.  3 

.2 

.1 

»  6 

7.5 

VARIABLE 


total  NUMBER  of  OBSERVAT IONS ; 


930 


0 

o 

o 


'S 

0 

0 

0 

0 

b 

to 


GLOBAL  CL1HAI0L0GY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SFEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERV1CE/NAC 


STATION  NUM8ER:  745160 

STATION 

NAME  ; 

TRAVIS  AFB 

CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURS  f  L  S  T 1 :  0600- 

0600 

DIRECTION 

<DECjREES» 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16  17 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56  TOTAL 

t 

ME  AN 

VI  NO 

N 

.5 

1.2 

1.3 

4.2 

1.4  .8  9.4 

1  3.0 

HHZ 

.1 

•  2 

.1 

•  3 

-  8 

8.3 

HZ 

•  1 

.  1 

2.0 

ZHZ 

•  1 

.  1 

3.0 

E 

.1 

.  1 

2.0 

ESE 

SE 

.1 

.  1 

fc.O 

SSE 

.2 

.3 

.5 

b.C 

S 

.2 

.  3 

.1 

.6 

4.8 

ssw 

•  9 

1  .  3 

.5 

•  2 

2.R 

5.1 

sw 

2.2 

6.2 

11.1 

9.0 

!.«  .2  50.1 

V.4 

wsw 

2.4 

7.0 

14  .2 

14.5 

2.5  • G  Ml.? 

1C. 2 

w 

1.2 

1.8 

2.3 

1.1 

.2  b.fe 

7.4 

WNU 

.  4 

•  1 

.5 

6.2 

N  W 

•  4 

.  1 

.5 

4.  4 

NNU 

•  1 

.  3 

.  1 

.1  .6 

b.P 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////// //////S///////F /////////;,'//// ///////////////  S.8 

////// 

TOTALS 

8.5 

18 . 8 

30.1 

29.6 

5.6  1 .6  100.0 

9.  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  R30 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  OIRECUON  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER 

S  745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURStLSTI;  09C0- 

1  100 

DIRECTION 
(DEGREES  t 

1-3 

4-6 

7-10 

WINO  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TCTAL 

% 

ME  AN 

WIND 

H 

1.0 

2.2 

3  .0 

5.4  2.6  .8 

.  1 

14.9 

1  2.2 

NNE 

.8 

.9 

1.7 

1.8  ,4 

5.6 

9.7 

NE 

•  I 

.2 

.  3 

4.0 

ENE 

.  1 

.  1 

2.0 

E 

.  1 

.  1 

1.0 

ESE 

.1 

.  1 

2.0 

SE 

SSE 

.1 

.2 

6.5 

S 

•  1 

.  6 

.3 

•  1 

1.2 

5.6 

ssw 

.3 

1  .4 

.4 

.9  .2 

3.2 

6.2 

sw 

.9 

5.2 

9.6 

7.2  .9 

23.7 

9.3 

NSW 

1  .2 

4  .  3 

12  .0 

13.9  1.7  .6 

3  3.8 

1  (j.  8 

w 

1.3 

2.6 

2  .9 

2.4  .1 

9.2 

7.8 

WNW 

.9 

.  8 

.  1 

1 . 7 

3.6 

NW 

.  3 

.  5 

.1 

1 .0 

4.3 

NNW 

.6 

1  .0 

.1 

.3 

2.0 

5.  5 

variable 

calm 

/////////////////////////////✓////////////////// 

f/////////////  II 

////////////////////////  2.8 

////// 

TOT  ALS 

7.8 

19. 6 

30.3 

32.0  5.9  1.4 

•  1 

iOO.  0 

9.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

WIND 

SPEED 

STATION  NUMBER:  7*5160 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURS ( L  S  T 1  :  1200- 

1900 

DIRECTION 
(OEGREES ) 

1 

1  l  -3 

1 

9  -6 

7-10 

11-lb  17 

WIND  SPEED 
-21  2 2-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90  91-97  98-55  GE 

56 

Tl  T  At 

X 

ME  AN 

W  I  NO 

N 

1  •  A 

1  .  S 

3.8 

3.9 

•  e 

‘  *9 

10.9 

1  C.9 

NNE 

1  ,5 

1  .  1 

1  .5 

1  .2 

.2 

9.5 

8.5 

NE 

1  •  2 

.  6 

,  9 

9.3 

ENE 

\  •  2 

1 

.  2 

3.0 

ESE 

1 

t  .2 

.2 

1.5 

SE 

i 

SSE 

1  . 1 

.  1 

l.C 

S 

1  .2 

.  3 

•  6 

.2 

1.9 

7.  T 

ssw 

\  .3 

l 

.9 

1  .6 

.S 

3.  3 

7.8 

sw 

1  .6 

9.0 

11  .6 

8.0 

1.7 

.3 

2b. 2 

1  C.  3 

USW 

1  .6 

1 

3.5 

11  .5 

16.3 

2.  9 

39.9 

11.1 

w 

1  1.2 

1 

2.7 

9  .  1 

3.0 

.9 

11.9 

b.e 

UNW 

NW 

NNU 


.2 

.5 

.5 


.2 
•  1 
.6 


1  .  3 

.  « 

r.  i 


b«  9 
3.7 
b  »  8 


VAR  I ABL E 

calm 

TOTALS 


6.0 


1 . 9  ////// 

loo.o  v,e 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SfEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURSILSTI:  1800-2000 


1 

OIRECTION  | 

(  OE  GR  EE  $  )  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 

1  7-21  22-2  7  28-35  34-40 

4  1-47 

48-55 

GE  56 

7 1  7  A  L 

t 

ME  AN 

W1  ND 

N  1 

.4 

.2 

1  .2 

.2 

2.0 

7.  1 

NNE  1 

•  1 

•  1 
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.5 
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NE  I 

•  1 

.  1 

2.0 

ENE  1 

E  1 

.1 

.  1 

2.0 

ESE  1 

SE  1 

SSE  1 

S  1 

.2 

.3 

.  S 

7.2 

ssw  1 

.2 

.9 

,4 

1.5 

8.6 

su  1 

.8 

2.7 

10.0 

16.2 

2.5 

.2 

32.5 

1  1.4 

wsu  1 

,6 

3.  7 

14  .5 

27.1 

4.3 

•  1 

SO.  3 

1  1.7 

w  1 

,9 

2.2 

3  .2 

2.9 

.2 

.  1 

R.  5 

b.9 

wnw  i 

.2 

.  2 

.2 

•  2 

.  9 

6 . 4 

NW  1 

.  3 

.  1 

.  4 

S.8 

NNW  | 

1 

.2 

.  1 

.2 

.1 

.  6 

7 .  S 

VARIABLE  ! 

CALM  J 

t  u  n  /  /  n 

//// /  // 

//////// 

/  / 

////// 

////////// 

//////// 

/////////// // 

/ // / /// 

t It / // / 

ft  t f ! //  / 

i  .0 

////// 

TOTALS  1 

1 

3  ,4 

9 , 9 

3D. 9 

47.2 

7.1 

.  4 

.  1 

100.0 

1  C.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


R  30 


w 


*ferV 

o 

: 

global  climatology  branch 

USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

NAME  :  TRAVIS  AFB  CA 

OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

PE R 1 00  OF  RECORD:  7  8-87 

MONTH:  MAY  HOURS  IL  S  T  1  :  21U0 

-2300 

* ; 

1 

UINO  SPEED 

IN  KNOTS 

DIRECTION 

1 

1  -3 

4-6 

7-10 

11-16  17-21 

2  2-2  7 

28-33  34-80  41-47  48-55  GE  5b  ItlAL 

ME  AN 

■  V..  > 

IDEGREESI 

1 

X 

WINO 

N 

1 

.  2 

.4 

.9 

1.5 

1  C .  9 

t  o 

1 

NNE 

1 

° 

NE 

1 

1 

I 

ENE 

1 

r!  ° 

i 

E 

1 

1  ° 

ESE 

1 

•  1 

.  1 

3.0 

SE 

1 

.  1 

.  1 

4.0 

:  n 

1 

r  1 

SSE 

1 

i  -~v 

S 

1 

•  3 

.1 

.  4 

t »  5 

ssu 

1 

1.3 

3.5 

2.0 

.5 

7 . 4 

5.9 

■i  ° 

1 

su 

1 

2.5 

8 . 4 

17.4 

20.1  3.5 

.8 

52.7 

1  L.  3 

'A 

wsw 

1 

1  .3 

4.  3 

7.6 

14.8  2.2 

•  4 

3D. 6 

11.1 

w 

1 

1  .  1 

.6 

1.2 

.9 

3  o  8 

b.  8 

1 

WNW 

I 

.  1 

.  1 

.2 

4  ,  C 

;  ^ 

N  W 

1 

.  1 

.  3 

.  1 

,  e 

*«  .6 

i 

YNU 

t 

.  1 

.  2 

.  3 

.  6 

5.  3 

! 

1 

VAR  I  ABLE 

1 

/~s. 

1 

calm 

1  / 

// // /// 

//////// 

///////> 

/  ////////////// 

///////> 

//////////////////////'////////✓///////  1.9 

////// 

, ;  ^ 

TOT  ALS 

I 

1 

6.6 

18.2 

29 , 1 

37.3  5.7 

1.2 

100.0 

9.8 

1  i 

TOTAL  number 

OF 

OBSERVAT IONS : 

930 

1  • 

1 

rr 
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A 

/ 
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GLOBAL  CL  IMA  TOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  U1NO  DIRECTION  VERSUS  W1NO  SfEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  7  8 -e  7 

MONTH :  MAY  HOURS‘LST»:  ALL 


DIPEC  TION 
i DE  G  REES  1 


NNE 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


11  -16 


WIND  SPEEO  IN  KNOTS 
1  7-21  22-2  7  28-33  34-40 


total 

t 
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1 
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.0 

i  .0 

6.2 

?. fl  ////// 

100,0  9.9 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


O 

V-  •- 
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rr 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HINQ  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 


USAFCT AC 

AIR  WEATHER 

SER V  ICE/MAC 

FROM 

HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER 

:  74  5160 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERI  00  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  JUN  HOURS(LSTI:  0600 

-0800 

DIRECTION 
1  DEGREE S  » 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

HIND  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56  tCTAL 

X 

ME  AN 

HI  NO 
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•  2 
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ESE 
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VAR  I  ABLE 

! 

calm 

1 ////////// 

//// //////// lit 

/////// 

//,///////////// 

////✓////////////////////////////////Z/  2.6 

/  /  /  //  / 

TOT  ALS 

1 

1 

6 . 1 

13.6 

23.1 

40 . 2 

13.1  1.2 

.1  jOC.O 

1  1.  1 

TOTAL  number  of  observations.  roc 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SfEED 

USAFETAf  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUN  HOURS  t  L  S  T  )  :  0900-1100 


t 

DIRECTION  1 
(OEGREESl  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  34-40 
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GE  56 

TC  T  At 
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.3 

.3 

.1 
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sw  I 

1  *  4 

3.8 
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16.0 

2.7  .7 

34  .  3 

11.3 

ws  w  < 

.6 

2.9 

8 .2 

18 .9 

5.9  .4 
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M  | 

•  6 

1  ,9 

1  .4 

1.0 

.4 

5  ,  3 

8.3 
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.6 
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.  3 

o2 

1.1 

4  .  7 

NNW  1 

1 

*  1 

.  3 

.  4 

4  .  L 

VAR  I  ABLE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


POO 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFEI AC 

AIR  WEATHER  $ER  V  ICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74  5160  STATION  NAME:  TRAVIS  A  F  8  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  JUN  HOURSUST):  1200- 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  MEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  Cr  PECORO:  78-87 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAF£T  AC 

AIR  WE  A  T  HE  R  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREOUENCt  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 
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global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  DIRECTION  versus  VINO  SfEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


7200 


GLOBAL  CLIMAT0L06Y  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECTION  VERSUS  WIND  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

air  weather  service/hac 

STATION  NUMBER:  7RS160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  7  8-87 

MONTH:  JUL  HOURS<L$TI:  0000-0200 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US  AFfT  AC 

AIR  WEATHER  SER  V  ICE./  H  AC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  wino  sfeeo 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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global  climatology  branch 

USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIPFCTION  VERSUS  WINO  SfEtC 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  785160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch 
l'S  AF  E  T  AC 

AIR  WEATHER  SERV  ICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  7R-87 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  W  I  NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAMr  .  TRAVIS  A  F  B  CA 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OJRECUON  VERSUS  Uiv-  Zi  Lth 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WCATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  7  P -8  7 

MONTH:  JUL  HOURS  <L  S  T  5 :  1  SCO  - 1 7DC 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
U$AF£TAC 

AIR  WEATHER  SERV1CE7MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OT  SURFACE  U I  NO  OIRECTION  VERSUS  WINO  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SFRVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREOUENCY  Of  OCCURRENCE  07  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION 

PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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riTM*TOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFEEO 

FRGh  nwuxLi  v,3i»r.RVAT  IONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  AUG  HOURSdSTl:  0000-0200 


DIRECTION 
(DEGREES  I 


MIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-33  34-40  4 1 -4 7  48-55  6E  56  TOTAL  MEAN 

X  WI  NO 


i  ® 

ESE 

1 

i 

SE 

i 

'  0 

SSE 

i 

i 

j  0 

S 

1 

.  1  .1 

.2 

fe.S 

i 

SSM 

i 

•1  .9  .9  1.6 

3.“ 

9.5 

j  r.J 

SM 

i 

.4  2.9  12.0  27.3  6.2  .5 

49.5 

1  2.6 

i  ° 

MS  M 

i 

.2  1.9  6.1  21.4  14.0  .8 

4  4.4 

14.4 

i 

W 

i 

.2  .3  1.3  .4 

2.3 

1  2.5 

i  o 

MNM 

1 

1 

1  o 

NM 

1 

NNM 

i 

1  r\ 

(  -  '■ 

! 

, 

VAR  I  ABLE 

1 

o 

CALM 

1 

)///////  '/////y //////////// ///////////////// ///////////////////////////////////////////// 

.? 

////// 

0 

TOTALS 

1 

1.1  5.7  19.4  51.7  20.6  1.3 

100.0 

1  3.2 

o 

total  number 

OF 

OBSERVATIONS:  930 

o 


V 


O 

© 

■? 

o 

o 

~) 

o 

6 


n 

o 

'J 


GLOBAL  CL1H A  f  OLO  GY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERV1CE/HAC 


STATION  NUMBER 

I  7*5160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  AUG  HOURS«LST»:  0300- 

0500 

DIRECTION 
I0E6REES  ) 

1-3 

4  *6 

7-10 

UtND  SPEED 

11-16  17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56  TOTAL 

t 

ME  AN 

UI  NO 

N 

•  2 

♦  2 

2.5 

NNE 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

.  1 

.  1 

4.0 

SSE 

S 

•  1 

.  1 

4.0 

SSU 

•  i 

•  6 

.8 

.8  .1 

2.4 

9  •  G 

SM 

1 .  3 

6.2 

13.8 

17.8  3.7  .3 

43.  I 

1  1.0 

US  w 

.2 

4.1 

e  .6 

25.3  9.9  1.1 

49.  I 

1  3.3 

u 

.<4 

.  3 

1.1 

1.8  .3 

«.P 

1  0.4 

UNU 

.  1 

• 

3  1 

3.0 

NU 

.  1 

.  I 

4 .  L 

NNU 

VAR  I  ABLE 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////  .8 

////// 

TOT  ALS 

2.4 

11.6 

24  .2 

45.7  14*0  1.4 

100.  D 

1  1.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  RIO 


o 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

795160  STATION 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-B7 

MONTH:  AUG  HOURS  l  L  S  T 1  :  0600 

-0800 

DIRECTION 
(DEGREES  1 

i 

i 

i 

1-3  *»-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

2R-33  39-90 

91-97  98-55  GE  56  TCTAL 

S 

ME  AN 

WIND 

N 

'  i 

.2 

.2 

2.0 

nne 

i 

•  1 

.  1 

9,0 

NE 

i 

•  1 

.  1 

2.0 

ene 

i 

E 

i 

ESE 

i 

•  1 

.  1 

2.0 

SE 


SSE 

S 


ssw  | 

1 

1.0 

•  9 

.9 

.3 

2. 2 

5. 7 

sw  1 

1 

1.5 

5.5 

9.9 

12.6 

2.0 

•  1 

3  1.1 

1  c .  2 

1 

wsw  1 

1 

1.7 

5.8 

12.5 

26.9 

7.1 

.9 

56.3 

12.2 

W  1 

1 

1  .1 

1 . 5 

1  .6 

2.6 

.3 

7.  1 

8.9 

1 

UNW  ( 

i 

.2 

.  2 

1.5 

1 

NW  1 

1 

.1 

.  1 

3.0 

i 

nnw  1 

1 

VARIABLE  1 

1 

i 

CALM  l 

1 

'///////// 

//////// 

//////// 

////////< 

//////// 

//////////////////////////* 

tutmunnnut  2.6 

////// 

1 

TOTALS  \ 

6.0 

13.  3 

23.9 

93.9 

9.5 

1.0 

100.0 

1  G.  8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


O  GLOBAL  CLI'AiOLOGT  BRANCH  PERCENTAGE  EREOUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SI  ECO 

USAFETAC  FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  745160 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

0 

MONTH:  AUG  H0URS«L$1I:  0900- 

1  100 

WIND 

SPEEO 

IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16  17 

-21 

2  2-2  T 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TtTAL 

ME  AN 

0 

( OE  GREES  1 

t 

WIND 

N 

1  .8 

1.9 

a  6 

.5 

4 . 9 

5.3 

■J 

NNE 

1.0 

.  5 

.2 

•  8 

2.5 

6.  1 

0 

HZ 

.2 

.  1 

.  3 

3.0 

ENE 

.  1 

.  1 

3.0 

*r\ 

L 

O 

ESE 

.3 

.  1 

.  4 

2.8 

SE 

.  1 

.  1 

•  2 

3.C 

o 

SSE 

0 

S 

•  1 

.  2 

.  3 

4.3 

ssw 

.  4 

.  6 

.5 

.5 

2.2 

7.3 

0 

sw 

1  .9 

2.4 

8  .8 

12.0 

1.8 

.1 

27.  1 

1  0.6 

USM 

.6 

3.5 

11  .3 

24 .1 

5.1 

.  6 

45.3 

1  2.3 

w 

1  .6 

1 . 9 

2.7 

2.3 

.5 

9.0 

6.  3 

""S 

WNW 

•  8 

•  1 

.  9 

2, 4 

0 

NW 

.  3 

•  4 

.  4 

3.6 

NNU 

.5 

.8 

I  .  3 

3.6 

0 

VAR  I  ABLE 

CALM 

///////// 

//////// 

//////< 

/////////// 

////// 

//////> 

/////////////// 

HU ////// //////////////  4.7 

miii 

0 

TOTALS 

9.9 

12.8 

24  .2 

40.2 

7.4 

.8 

1U0.0 

9.9 

0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  R30 


1 


o 


o 


O  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE.  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SFRVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  795160 

STAT ION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  C* 

PERI  00 

OF  RECORD:  78-87 

o 

MONTH 

AUG 

HOURS ( L  S  T 1 : 

1200- 

1400 

WIND  SPEED 

IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16  17-21  22-27 

28-33  39-90 

9  1-97 

48-55 

GE  56  TCTAL 

ME  AN 

0 

1  DE  GReeS  1 

X 

WIND 

N 

1  .*» 

1  .  3 

•  3 

.1 

3.1 

4.3 

NNE 

1  .6 

1  .  1 

.6 

*  9 

3.8 

5.2 

Q 

NE 

.3 

.  1 

.2 

.  6 

5.3 

ENE 

.2 

.2 

m.5 

0 

E 

.1 

.  1 

.2 

3.5 

0 

ESE 

.2 

• 

.2 

2.0 

SE 

.3 

.  j 

.  4 

2.0 

o 

ssc 

.9 

.  u 

1.5 

o 

s 

.  3 

.  6 

.  1 

l  .  1 

4.7 

ssw 

.5 

1 . 5 

l  .  1 

.6  .  1 

3.9 

7.4 

0 

sw 

1  .  1 

3.9 

7.5 

16.8  1.6 

30.9 

1  1.0 

0 

wsw 

1.1 

3.3 

9.0 

21.5  5.5  .1 

40.5 

12.1 

w 

1.5 

3.2 

2.9 

2.0  .1 

9.2 

7.4 

0 

WNW 

.  3 

.  5 

,  0 

3.6 

o 

NW 

.  3 

•  1 

•  4 

2.5 

NNW 

.5 

.  5 

1  .  1 

3.  1 

o 

VAR  I  ABLE 

0 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

///  //  ! 

o 

TOT  Al S 

10.1 

16. 7 

21.3 

91.5  7.3  .1 

100.0 

4.8 

'■) 


total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  VINO  DIRECTION  VFRSUS  VINO  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS 

IF B  CA 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORO:  78-87 

AUG  HOUR S I L  S  T 1  1  1500- 

1  700 

WIND 

SPEEO 

TN  KNOTS 

DIRECTION 

1-5 

4  -6 

7-10 

11-16 

17-21 

2  2-2  7 

28-33  34-40 

41-47 

48-55 

GE  56 

TCT  AL 

ME  AN 

COEGREES 1 

X 

W  I  NO 

N 

.  1 

.2 

.1 

.  4 

6.8 

NNE 

.  1 

.  ! 

•  1 

.1 

.  4 

7.0 

NE 

•  1 

•  1 

.? 

5.0 

ENE 

.  2 

.2 

5.0 

E 

•  1 

•  1 

.2 

3.5 

ESE 

•  1 

.  1 

4.0 

SE 

.2 

.2 

.  4 

3.0 

SSE 

.  1 

.  1 

.2 

J.s 

S 

•  3 

•  1 

•  1 

.5 

5.4 

ssw 

.3 

.2 

.2 

.6 

1.4 

6.6 

sw 

.4 

1 . 6 

6.0 

19.0 

3.3 

.1 

30.5 

1  2.5 

ws  v 

.  1 

1*6 

S  .8 

32.3 

11.1 

.9 

54,9 

1  3.7 

w 

•  4 

.9 

2  .2 

4  .8 

.8 

•  1 

9,  1 

1  1.2 

WNW 

NW 

•  1 

.  2 

t  V 

3.3 

NNW 

.2 

.  1 

.  3 

3.  3 

VARIABLE 

CALM 

/////;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.5 

////// 

TOT  ALS 

2.7 

S  .  6 

17.8 

57.1 

15.2 

1.1 

lon.n 

1  2.  7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  StRVlCE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRfCTlON  VE^US  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME: 


TRAVIS  AFB  CA 


DIRECTION 

IOEGREESI 


VAR  1  ABLE 
CALM 
TOT  ALS 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

r.OMH:  AUG  HOUR  $  I L  5  T  )  :  1^00“ 


Kl NO  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-33  34-80  41-47  48-55  Gt  S6 


1  .0 

.9 

7 . 7 

1  u.O 

10.4 

25.3 

5.2 

•  4 

42.6 

l  2.8 

7.4 

29.8 

9.8 

1.1 

4  9.9 

1  3.8 

1  .4 

2.2 

.2 

.1 

3.9 

12.5 

3.4  20.4  58.1  15.2 


.4  ////// 

100.0  1 3. 1 


TOTAL  NUMBER  of  OBSERVATIONS: 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  P£  PCE  N  T  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  S?EEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SCRV  ICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74SI60  STATION  NAME  j  TRAVIS  AF  0  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  AUG  HOURStLSTI:  2100-2300 


OIREC  TION 
IDEGREES  J 

1 

t 

1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1  7-21  22-2  7  28-33  34-40 

41-47  48-5S 

GE  56 

T  (  T  AL 

» 

ME  AN 

WIND 

N 

i 

•  1 

•  i 

.  2 

3.5 

NNE 

1 

NE 

i 

ENE 

1 

E 

i 

CSE 

1 

SE 

1 

SSE 

1 

S 

» 

.1 

•  2 

.  t 

6.  7 

ssw 

r 

.  1 

•  8 

1  .5 

2.3 

4 . 6 

1  v,.  7 

sw 

i 

.  3 

3  .  7 

13.4 

28  .B 

5.8 

.5 

5?  .6 

12.4 

wsw 

i 

.  1 

1  .  3 

4  •  2 

20.2 

11.7 

1  .  7 

3R.2 

14.8 

w 

i 

.  1 

.  2 

.  1 

1  .  7 

.2 

.  1 

2 . 5 

12.7 

WNW 

i 

NW 

i 

NNW 

i 

i 

VAR  I  ABLE 

i 

CALM 

i  ✓/ 

ft/ffftt 

ft/ft/t 

///ft /// 

fftt/f/f 

t  f  /  /  /  /  t  / 1  > 

////////////// ' ; 

////// y 

.  5 

////// 

TOT  ALS 

i 

t 

•  4 

6.0 

19 .5 

S3 .0 

17.7 

2.4 

1C0.0 

13.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


9  30 


total  number  or  observations: 


7440 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  SEP  HOURSILSTI:  0000-0200 


DIRECTION  1 
IDEGREES)  1 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

4  1-47 

48-55 

GE  56 

total 

t 

ME  AN 

W1  ND 

N  1 

.1 

•  6 

.9 

1  .0 

.2 

2.8 

1  D.  “ 

NNE  I 

•  4 

.  3 

•  8 

3.  3 

NE  1 

FNE  1 

E  1 

•  1 

.  1 

2.0 

ESE  1 

.2 

.  2 

2.5 

SE  1 

SSE  1 

. 2 

.  1 

•  1 

.  4 

3.8 

s  1 

1.0 

.  7 

.  1 

•  1 

1.9 

3.8 

ssw  I 

2.0 

2.9 

1  .9 

.8 

7.6 

5.9 

sw  1 

3  .6 

8  .  3 

14  .8 

16.9 

2.7 

4  6.2 

9.8 

ws  w  I 

1  .9 

4  .  3 

6 . 1 

10.4 

4.9 

.  3 

28.0 

1  1.5 

w  1 

.6 

.  8 

.  7 

.3 

.1 

.  1 

2,6 

7.5 

WNW  I 

.9 

.  1 

1  .  ° 

2.4 

NW  1 

.  1 

.  2 

.  3 

3.  3 

NNW  1 

.2 

.  1 

.? 

.6 

7.2 

VARIABLE  | 

CALM  | 

////////// 

/////// 

///////> 

/  /////// 

///////// 

//////> 

///////////// // 

//// / / / 

'/////// 

7.6 

// / // r 

TOTALS  1 

11.3 

18.  3 

24  *  7 

29 .8 

7.9 

.  4 

100.0 

6.9 

TOTAL  NUMPER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WE  A  T  HE  R  SERV  ICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TOTAL  NUMBER  OF  OB SE R V AT  IONS : 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  STEED 

USAFETAC  FRO*  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

NONTH:  SEP  HOURSiLSTI:  0900**100 


DIRECTION  I  1-3 
I0EGREES1  I 


N  I  4.1 

I 

NNE  1  1.7 

I 

NE  |  .9 

f 

ENE  | 

E  I  .4 

I 

ESE  I  .2 

I 

SE  |  •  • 

I 

SSC  I 


6  7-10  li-16 

5.6  5.1  5. A 

3. 1  2.8  2.1 

1.1  .2 

.  1  .1 

•  1  .1 

•  1 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 
17-21  22-27  28-33 


1.4  .1 

.1 


3  A  -A  0  41-47  AB  -55 


GE  56  TOTAL  MEAN 

S  UI  NO 

21. a  e.4 

9.8  7.5 

I."  4,4 

.2  5.5 

.7  3.7 

.  5  3.0 

.4  1.8 


s 

1 

.4 

•  I 

.4 

1.0 

ssw 

1 

f 

.3 

.  3 

.4 

•  2 

1.3 

6.8 

sw 

1 

1  .2 

3.3 

6.4 

7.0 

1.7  .2 

19.9 

1  C.  3 

wsw 

1 

1  .4 

2.3 

7  .0 

12.9 

2.9 

26.6 

1  1.5 

w 

1 

| 

1 . 3 

.9 

1.4 

.7 

.7 

5.0 

H.C 

WNW 

1 

.2 

.  4 

.  7 

3.8 

NW 

I 

.7 

.  4 

•  2 

1  .  7 

3.8 

NNW 

i 

i 

I  .0 

1.2 

.2 

2.4 

3.9 

VARIABLE 


TOTALS 


14.0  19,2  2A.6  28.3  6,7  ,4 


100.0  8.5 


total  NUHBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


9 


©  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCE  NT  AGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  RIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  STEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERV ICE/HAC 


o 

STATION  NUMBER 

70  5160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERI00  or  RECORD:  78-07 

Ci 

MONTH!  SEP  HOURS'LST): 

1500- 

1  700 

i 

WIND 

SPEED 

IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1-3 

0-6 

7-10 

11-16  17-21 

22-21 

28-33  30-00 

9  1  -9  7  98-55  GE  56  TOTAL 

ME  AN 

o 

1DEGREES)  1 

t 

W  1  NO 

N  t 

2.0 

l  .  B 

2  .0 

1  .A  .6 

7.8 

7.5 

0 

1 

NNE  ( 

2.1 

1.6 

2.2 

•  0 

6.3 

5.6 

o 

NE  1 

1  .0 

1.1 

•  e 

2.R 

0.8 

FNE  1 

.  I 

.  3 

.  u 

J.3 

o 

1 

E  1 

.7 

.  7 

2.0 

0 

ESE  1 

.2 

.  1 

•  l 

•  1 

.6 

1.2 

SE  1 

•  I 

.1 

.1 

.1 

.  0 

7.5 

1 

SSE  1 

.1 

.  1 

3.0 

o 

s  1 

.7 

•  2 

.3 

1.2 

0.5 

ssw  1 

•  6 

•  2 

.7  .3 

1.9 

l  c.o 

o 

1 

s  w  1 

1  .9 

2.2 

5.0 

11.8  2.0 

.2 

23.0 

1  1.3 

0 

NSW  I 

1  .1 

1.0 

8  .9 

20.0  5.9 

.0 

38.6 

1  2.6 

W  } 

.  7 

1  .  V 

2.0 

3.0  .8 

8.3 

9.9 

o 

1 

WNU  I 

•  6 

•  I 

.3 

1.0 

0.9 

0 

NV  I 

«  6 

.  I 

.  7 

2.2 

NHU  J 

.  0 

.  6 

•  1 

1  .  1 

0.5 

o 

i 

VARIABLE  1 

o 

i 

CALM  | 

uifninuntuniniiuininiiiniunnniuituiniutuininuuunuuuiiuni 

0.6 

III  III 

0 

TOTALS  1 

1 

11.9 

12.0 

23.2 

38  .0  9.7 

.7 

100.0 

9.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


o 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVtCE/HAC 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  795160 

STATI ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  SEP  HOURS (L  S  T 1 :  1800- 

2000 

DIRECTION 

IDCGREESt 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16  17 

WIND  SPEEO 
-21  22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90  91-97  98-55  GE  56  TCTAL 

* 

ME  AN 

W1  NO 

N 

1.1 

.  7 

•  3 

•  2 

•  1 

2.9 

5.9 

NNE 

.9 

.1 

1.0 

9.8 

NE 

•  2 

•  1 

.3 

J.O 

ene 

.2 

.2 

2.5 

E 

•  1 

•  1 

3.0 

ESE 

.9 

.  1 

•  1 

.T 

3.8 

SE 

.2 

•  1 

.3 

6.  7 

SSE 

.3 

*  3 

1.7 

S 

.  9 

•  i 

.2 

.  9 

3.7 

ssw 

•  2 

.  6 

2.8 

.2 

3.8 

6.0 

sw 

1.3 

6.2 

11.7 

19.9 

3.3  .6 

3  8.0 

I  0.8 

wsw 

2.6 

9.9 

11.9 

16.7 

3.7  .2 

39.9 

1  0.8 

w 

.6 

1.0 

2.1 

1.0 

S.  7 

7.  3 

WNW 

1.0 

.  3 

I  .  3 

2.9 

NW 

.  1 

.  3 

.  9 

9.  3 

NNW 

•  1 

.2 

.2 

.6 

6.2 

VAR1 ABLE 

calm 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  H.b 

///  // f 

TOTALS 

9.9 

15.6 

29.9 

33.1 

7.1  .8 

100.0 

V.  9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  <700 


GLOBAL  CLIMAX  0L0  6Y  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVlCE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

:  745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

MONTH:  SEP  HOUR  S ( L  S  T 1 :  21C0- 

2300 

OIPECTION  | 
(DEGREES*  | 

1-3 

4-6 

7-10 

WIND  SPEED 

11-16  1 7*2 1  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TOTAL 

% 

ME  AN 

MIND 

N  I 

•  6 

.3 

.7  .6 

2.1 

1  2.3 

NNE  1 

.1 

•  1 

5.5 

NE  1 

.  1 

.  1 

5.0 

ENE  | 

E  1 

.2 

•  1 

.  1 

3.7 

ESE  1 

SC  1 

•  1 

.  1 

6.0 

SSE  1 

•  1 

•  1 

1.0 

s  1 

•  3 

1.6 

.6 

2.4 

5.0 

ssw  1 

2.0 

4.4 

3.6 

•  6 

10.6 

6.  1 

sv  1 

2.3 

7.6 

15.8 

18.1  4.1  .2 

48.1 

10. S 

wsw  I 

1.3 

2.9 

6.9 

9.3  4.1  .2 

24.8 

1  1.5 

w  i 

•  S 

1.0 

.6 

.2  .1 

2.7 

6.0 

WNW  I 

.8 

.2 

1.0 

2.7 

NV  1 

.6 

•  1 

,  7 

2.  3 

NNM  1 

.2 

.  2 

6.0 

VARIABLE  | 

CALM  | 

//✓/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6.6 

////// 

TOTALS  | 

8.6 

16.7 

28.0 

28  .9  6.8  .6 

100.0 

9.2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  OIRECTIOM  VtNiUi  mINO  ifEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  Af B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONl h :  SEP  HOURS ( L  S  T I ;  ALL 


DIRECTION 
(DEGREES ) 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEEO  IN  KNOTS 

17-21  22-27  24-5J  54-4Q 

4  1-47 

48-55 

GE  56 

TtT  AL 

t 

ME  AN 

NI  ND 

N 

1.7 

2.0 

1  .7 

1.8 

•  4  .0 

7.6 

7.9 

nne 

1  .0 

1.2 

1.3 

.7 

•  0  .0 

4.2 

6.9 

NE 

.3 

.  6 

.2 

.0 

1.2 

4.9 

ENE 

.2 

•  1 

.0 

.  3 

3.2 

E 

.3 

.0 

.0 

•  4 

3.2 

ESE 

.2 

.1 

.0 

.0 

.  3 

M.3 

SE 

.1 

.  I 

•  0 

.0 

.3 

b.  4 

SSE 

.2 

.  1 

.0 

.2 

3.3 

S 

.7 

•  s 

•  2 

•  1 

1.5 

4.4 

SSW 

1  .0 

1.6 

1.4 

•  3 

•  1 

4  .  « 

6.3 

SM 

2.6 

5.4 

9  .9 

11.9 

2.5  .2 

32.5 

1  C.  1 

WSU 

1  .9 

3.6 

7.7 

13.6 

3.8  .2 

30.6 

11.3 

H 

1.0 

1.2 

1  .2 

1.1 

,3  .0 

4 . 9 

7.9 

NNW 

.8 

.  3 

.1 

1  •  1 

3.2 

NU 

.4 

.  3 

.0 

.  8 

3.4 

NNM 

.5 

.5 

.2 

.1 

1  .  3 

4.6 

variable 

calm 

///////S////// //////////////////////////////////////////////////// /////* 

/  /  /  /  /  /  H  t  f  /  /  /  /  / 

8,4 

ft/ /// 

TOTALS 

12. e 

17.6 

24 .2 

29.5 

7.1  .4 

100.0 

e.6 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7200 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  M1NO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  ?*»Sl60  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


DIRECTION  | 
(DEGREES!  I 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  OCT  HO  URStLSTIt  OOOO- 


W I NO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  3*-<»0  9l-«»7  *8-55  6E  56  TOTAL 

t 


20.9  2M.5  18  .  3  18.1  3.3  1.  1  .  1  100. 0  6.S 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


yr 


( 


r 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  UINO  SFEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  715160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERTOD  OF  RECORD: 

MONTH:  OCT  HOURS (L S T I :  03Q0- 


DIRECTION 
(OEGREES I 


VARI ABLE 
CALM 
TOT  ALS 


11-16 


UINO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  31-10  11-17  18-55  6E  56 


TCTAL 

t 


ME  AN 
WlNO 


N 

1 

2.1 

1 . 9 

.5 

1.2  1.3 

7.3 

8.  3 

J 

NNE 

i 

1.2 

1 . 3 

.1 

.1 

3.0 

9.5 

b 

NE 

i 

i 

.6 

.  3 

.2 

1.2 

3.9 

im 

ENE 

i 

i 

.2 

.2 

.1 

.  9 

5.9 

E 

1 

.3 

.2 

•  5 

3.2 

o 

ESE 

1 

| 

.3 

.  3 

2.0 

SE 

i 

.2 

.1 

.  3 

8.0 

p 

SSE 

i 

i 

.8 

•  3 

.2 

1 .  3 

3.  9 

S 

1 

2.2 

•  8 

.2 

3.1 

3.2 

ssw 

i 

2.1 

2.  7 

.8 

.3 

6. 1 

9.  7 

sw 

i 

i 

1.3 

7.1 

7.3 

5.1  .9  .3 

25.6 

7.9 

wsw 

1 

3.2 

1 . 1 

3  .8 

6.5  .5 

18.1 

6.6 

w 

i 

1  .9 

1 . 5 

.  3 

.  1 

3.9 

3.9 

WNW 

i 

i 

1.1 

.. 

l  .  2 

2.5 

■  0 

NW 

1 

1 .5 

.  1 

1 . 9 

2.7 

t 

NNW 

i 

.8 

.  5 

.1  .1 

1.5 

9.9 

23.1 


23.1  ////✓/ 

100.0  5.2 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 

o 


o 


rr^ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  8RANCM  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRfCTION  VERSUS  WINO  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  765160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  OCT  HOURSILSn:  0900-1100 


DIRECTION  I  1-3 
IDEGREESI  I 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-2  7  28-33  38-60  6 1  -6  7  68-55  GE  56 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  «INO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME;  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS  <  L  S  T 1  :  1?00-1400 


DIPECTION  J 
(DEGREES!  I 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  20-33  34-40  41-47  48-55 

GE  56 

total 

t 

ME  AN 

WI  NO 

N  1 

4  .6 

5 . 7 

3.0 

3.0 

1.6  .8 

18.7 

8.2 

NNE  1 

4.8 

5.2 

4.0 

t  .6 

.1 

15.7 

5.8 

NE  1 

1  .8 

2 . 3 

1  .2 

.2 

5.5 

4.9 

ENE  1 

1  .0 

1  .  3 

•  2 

2.5 

3.9 

E  1 

.9 

.  3 

.1 

1  .  3 

3.  3 

ESE  1 

.4 

.5 

•  1 

1.1 

4.4 

SE  1 

.4 

•  1 

.1 

.1 

•  4 

7.6 

SSE  1 

.6 

.2 

.2 

1  .  1 

3.6 

S  1 

.6 

.9 

.3 

.1 

1.9 

4.8 

SSW  1 

1  .0 

1  .  4 

.3 

.8 

3.4 

6.7 

sw  1 

1  .4 

3.  3 

4  .6 

6.3 

.6 

16.3 

9.4 

US  w  1 

1  .0 

2 . 8 

3  .2 

6.0 

.9 

13.9 

1  C  •  2 

w  1 

1  .3 

1.5 

1.6 

.6 

.2 

5.  3 

6.8 

UNU  1 

1  .2 

.  5 

.  3 

.1 

2.2 

4.3 

NU  1 

1  .2 

.  2 

•  i 

1.5 

3.  1 

NNU  1 

1  .s 

1  .  2 

.2 

.  1 

.1  .1 

3.2 

5.4 

VARIABLE  ( 

CAL  M  1 

7///////// 

/////// 

//////// 

1 1  n  t  n  u  t  u  u  u  n  u  u  u  u  n  u  t  * ,  * » *  i  n  t  u  n  t  u  u  i  u  t 

/  /  ,  /  .  /  / 

5 . 7 

II  III  1 

TOTALS  \ 

23.8 

27.  3 

19  .6 

19.0 

3.8  .9 

100.0 

6.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS;  930 


L 

L 

I 


o 

© 

~) 

0 

0 

0 


o 


o 


■'"N 


6L0BAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS;  RJC 

# 


o 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SI  EE  D 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  785160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURSILSTI:  2100-2300 


1 

WIND  SPEED 

IN  KNOTS 

DIRECTION  1 
IDCOREES)  1 

1-3 

8-6 

7-10 

11-16 

17-21  22-27 

28-33  38-80 

8  1-87 

88-55 

1.7  1.8 


5.S  10.2 
t.5  3.7 


7.8  11.8 

9 


.2  3.5 


VARIABLE 

calm 

totals 


19.2  25.  I  22.7 


10.6  ////// 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF0  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURSlLSTl: 


HIND  SPEEO  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  NINO  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  NOV  HOURS <LS  T  I :  OOOO- 


o 

DIRECTION 

tOEGREESl 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

NINO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47 

48-55 

GE  56 

TOTAL 

X 

ME  AN 

Wl  ND 

N 

4,3 

2.7 

1  .9 

2.3 

1.0  .3 

12.6 

7.7 

NNE 

2.9 

2.1 

1  .6 

.7 

•  1 

7.3 

5.6 

0 

NE 

1  .6 

•  2 

1.0 

2.6 

ENE 

1  .4 

.2 

1.7 

2.4 

E 

1.1 

.6 

1.7 

3.0 

o 

ESE 

.3 

.7 

1.0 

3.3 

r\ 

SE 

1  .6 

.  3 

.2 

.2 

2.3 

6.3 

SSE 

.8 

.  6 

•  4 

•  1 

•  1 

2.0 

6.6 

0 

S 

Z.  J 

1.9 

1.0 

.2 

5.4 

4 . 4 

ft 

SSN 

2.3 

2.6 

1.6 

•  8 

7.2 

6.6 

SW 

4  .0 

5.7 

3.1 

1 .0 

.2 

14.0 

5.5 

■J 

NSW 

Z.Z 

2.7 

1  .2 

.9 

.1 

7.6 

6.4 

'-y 

w 

1.1 

.  8 

.6 

2.4 

4.2 

MNM 

1  .4 

.2 

.  1 

1.0 

2.8 

0 

NW 

1  .4 

.  3 

.  1 

1 .9 

3.  3 

NNN 

l  .4 

•  4 

.  1 

.1 

2.1 

4.  1 

VAPI ABLE 

CALM 

////////////////////////////////////////////////////////✓/////////////////////////////// 

27.2 

////// 

o 

TOTALS 

30.8 

21.9 

11  .6 

6.3 

1.9  .3 

100.0 

3.9 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


o 


global  climatology  branch 

USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WINO  SFCCD 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  79S160 

STATION 

NAME  t 

travis  i 

*FB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTHS  NOV  N0URSTLST1:  0300 

-0500 

OIRECTION 

IOEGREeS) 

1-3 

9-6 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 
22-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  39-90 

91-97  98-5$  GE  56  TCTAL 

t 

ME  AN 

WIND 

N 

9  .9 

9.0 

2.8 

3.6 

•  6 

•  2 

.1 

16.1 

7.3 

NNE 

3.2 

2.1 

.9 

.8 

7.0 

9.9 

NE 

2.0 

•  9 

2.9 

2.5 

ENE 

.9 

•  2 

.2 

. 

1.3 

3.5 

E 

1  .0 

•  1 

.1 

i  .2 

2.9 

ESE 

.  6 

.2 

.1 

.9 

3.  1 

SE 

.3 

.9 

.3 

•  2 

*  2 

•  1 

?.  1 

6.5 

SSE 

1.2 

.  9 

.8 

•  1 

•  2 

3.2 

5.7 

S 

2.6 

2.8 

1.0 

•  2 

6.6 

M.S 

ssv 

1.9 

1.7 

1  .2 

•  6 

5.3 

5.5 

sw 

2.0 

3.9 

2.0 

•  9 

%1 

e .  9 

5.6 

ws  w 

1.7 

2.2 

1.3 

.7 

•  1 

6.0 

6.C 

w 

1  *8 

1  .  9 

•  1 

•  1 

3.9 

3.9 

WNW 

1.9 

•  6 

•  1 

2.1 

2.7 

NW 

1  .9 

.8 

.  1 

2.3 

3.0 

NNU 

2.9 

1 .8 

.3 

.1 

9 . 7 

3.7 

VARI ABLE 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  mino  direction  versus  HINO  SPEEO 
USAFETAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  795160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  NOV  H0URS1LSTI:  0600 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  7AS160 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  Wl*u  SFEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBERS  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTHS  NOV  HOUR$(LSTI:  1200-1400 
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4.3 

.2  .1 

20.3 

7.5 

NE  1 

2.1 

3.9 

2.6 

1  .2 

9.8 

6.  1 

ENE  1 

1.2 

1.2 

•  3 

2.8 

4.1 

E  1 

1  .2 

1.2 

.1 

•  1 

2.7 

4.0 

ESE  1 

.7 

1 .0 

•  6 

•  2 

•  1 

2.6 

5.9 

SE  1 

.6 

1.  3 

1.7 

•  6 

.2 

4.3 

7.8 

SSE  1 

.9 

1.1 

•  6 

.1 

•  4 

3.  1 

6.7 

S  1 
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TOTALS  I 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  UI NO  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER*.  74S160  STATION  NAME;  TRAVIS  AFB  CA  PER1CT  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  Nu%  HOURS (L  S  T  1 :  1500-1  700 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  OIRFCTION  VERSUS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MIND  SFEEO 

STATION  NUMBER 

745160 
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NAME  : 
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CALM  1 ////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////// 
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TOTALS  1 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  HIND  STEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  NOV  HOURS(LSTI:  2100-2300 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  RQO 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEEO 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD?  78-87 

MONTH?  NOV  HOURS (L  S  T I ?  ALL 
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total  number  of  observations 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SER  V  ICE/MAC 


percentage  frequency  OF  OCCURRENCE  of  surface  wind  oirection  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  PECORO:  78-87 

MONTH:  DEC  HQURSUSTl: 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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global  climatology  branch  percentage  freouency  of  occurrence  of  surface  wino  direction  versus  wind  steed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOO  OF  RECORD:  78*87 

MONTH:  DEC  HOURSILSTI:  0300-0600 
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TOTALS  1 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SFRVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF  RECORO:  78-87 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  MINO  STEED 

F  TOM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PE  R I  00  OF  RECOROi  78-87 
MONTH:  DEC  HOURSUSTI:  0900- 


DIRECTION  I  1-3 
(DEGREES)  | 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

11-16  17-21  22-27  28-33  34-40  8 1  -4  7  48-5S  GE  S6 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
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PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  OIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7*5160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF B  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-88 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  «INO  DIRECTION  VERSUS  UINO  $FEEr 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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CEUING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VERSUS  VISIBILITY  SUMMARY: 

THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  CLASSES  OF  CEILING  FROM  "CM  THROUGH  EQUAL 
TO  OP  GREATER  THAN  2G.0CC  FEET  AND  AS  A  SEPARATE  CLASS  "NO  CEILING",  vCRSUS  VISIBILITY  IN  ib 
CLASSES  .  ROM  ZERO  THROUGH  EQUAL  TO  OR  GREATER  THAN  13  MILES. 

DATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  PRESENTED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  ANO  ANNUALLY  TALL  YEARS 
COMB  INFO)  . 

NOTES: 

BEGINNING  IN  1 9b 8  ,  METAP  STATIONS  REPORTED  VISIBILITIES  TO  b  MILES  AND  GREATER  THAN 
b  MILES.  THEREFORE  THE  COLUMN  FOR  VISIBILITIES  EQUAL  1C  OR  GREATER  THAN  10  MILES 
APPCAff  BLANK. 

AS  A  RULE,  AIRWAYS  STATIONS  NORMALLY  REPORT  VISIBILITIES  TO  b  MILES  AND  7  OR  GREATER,  HOWEVER 
SO  Me.  STATIONS  REPORT  HIGHER  VALUES.  THEREFORE,  THE  1?  MtLE  VISIBILITY  COLUMN  SOMETIMES  CONTAIN 
reneSNTAGL  VALUES.  .HOWEVER,  THESE  VALUES  ARE  OE  LITTLE  MEANING  AND  SHOULD  PE 
DISREGARDED. 

FOR  METAR  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK",  ALL  CEILINGS  ABOVE  500n  FEET  WERE  SUPPRESSED 
10  5  DOC  FElT.  THEREFORE,  NO  PERCENT  VALUES  APPEAR  ABOVE  5000  FEET. 

SKY  COVER  SUMMARY: 

PRESENTS  PERCENTAGES  OF  SKY  COVER  IN  EITHER  10THS  OF  COVERAGE  OR  "AIRWAYS  CLASSIFICATIONS". 

DATA  SUMMARIZED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  ANO  ANNUALLY  TALL  YEARS  COMBINED) . 

ALSO  PRESENTED  ARE  MEAN  SKY  COVCRS. 

FOR  AIRWAY  STATIONS,  THE  CONVERSION  FROM  THE  AIRWAYS  DESIGNATIONS  TO  10THS  FOP  PRESENTATION  APE: 
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sky  cover  summary  is  unavailable  for  meiar  reporting  stations. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  A  F  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-80 
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76 . 1 

GE 

ItOO  1 

37.3 

5  1.6 

57.0 

60.6 

66 .1 

68.4 

70.8 

72.8 

73.0 

74.2 

74  . 4 

74.6 

74 . 9 

74.9 

75.7 

77.2 

GE 

9  0  0  1 

37.3 

51.6 

57.1 

60  .9 

66  .6 

68.8 

71  .  3 

73.3 

73.5 

74  •  8 

75  .  1 

75.3 

75.6 

75.6 

76. 3 

77.8 

GE 

800  1 

37.3 

5  1.6 

57.4 

61.3 

68  .0 

70.2 

73.2 

75.5 

75.7 

77.2 

77 

77.6 

7R  .0 

78.0 

70.7 

80.2 

GE 

700  1 

37.3 

51.6 

57.4 

61  .4 

68.1 

70.  3 

73.3 

75.7 

75.9 

77.4 

77.6 

77.8 

78.2 

78.2 

7  P  .9 

BU  .  4 

GE 

600  1 

37.9 

SI.  7 

57.5 

61  .5 

68  .3 

70.6 

73.8 

76.2 

76.5 

78 . 0 

70.2 

70.4 

78.8 

78.8 

79.6 

61.1 

GE 

500  1 

37.9 

51.7 

57.5 

61  .5 

68.4 

70. 9 

74 , 4 

77.4 

77.7 

79 . 4 

79.7 

79.9 

80.3 

80.  3 

8  1.1 

82.  7 

GE 

900  { 

37.9 

51.7 

57.5 

61  .5 

68 .4 

71.0 

75.4 

78 . 6 

79.  1 

PI .  0 

0!  .3 

0  1.8 

82.4 

82.5 

8  3.2 

65.6 

GE 

300  1 

37.9 

SI.  7 

57.5 

61  .6 

68  .6 

71.  3 

76.5 

80.3 

81.3 

83.3 

8  3  .9 

84.5 

85.4 

"6,0 

87.1 

B9 .8 

GE 

2uO  1 

37.9 

51.7 

57  .5 

61  .6 

68  .7 

71 . 4 

76.7 

81  .4 

62.4 

84  .  7 

85.9 

86 . 7 

88.2 

89.2 

90.8 

94 . 5 

GE 

100  1 

37.9 

51.7 

57.5 

61  .6 

68.7 

71.4 

76.7 

81.4 

82.4 

84 . 7 

85.9 

86.8 

88.6 

89.8 

92.2 

98.8 

GE 

01 

37.9 

51.7 

57.5 

61.6 

68  .7 

71.4 

76.7 

81.4 

82.4 

84 . 7 

85.9 

06.8 

88.6 

89.8 

92.2 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVJCE/MAC 


percentage  Fii:;,.::;:*  or  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PE  R 100  CF  RECORD:  79-8 


MONTH : 

JAN 

HOURSILSn  : 

0300-0500 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

o 

FEET  j 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

o 

NO 

CEIL  1 

23.7 

28.5 

30.2 

31.6 

33  .8 

34.  4 

35.4 

36.2 

36.2 

36. 9 

37.2 

37.4 

37.8 

38.0 

38.3 

39.5 

GE 

2000  C  | 

25.2 

30.4 

32.7 

34  .6 

36  .8 

37.  4 

38.4 

39.2 

39.2 

39.9 

40.2 

40.4 

40.9 

41.0 

4  1.3 

42.5 

! 

GE 

10000 1 

25.5 

30.9 

33.1 

35.1 

37  .2 

37.8 

38.8 

39.7 

39.  7 

40.5 

41  .0 

41.2 

41.6 

41.7 

42.0 

43.2 

GE 

1 6GJ0  J 

25.5 

30.9 

33.1 

35.1 

37  .2 

37.8 

38.8 

39.7 

39.7 

40.5 

4  1  .0 

4  1.2 

41.6 

41.7 

42.0 

43.2 

GE 

140001 

26.0 

31.5 

33.8 

35.7 

37  .8 

38.  5 

39.5 

40.3 

40.  3 

41.2 

4  1  .6 

4  1  .8 

42.3 

42.4 

42.7 

43.9 

v  ‘ 

GE 

1  20Q0 l 

26.5 

32.6 

35.2 

37.1 

39.2 

39.  9 

40.9 

41.7 

41.7 

42.6 

43.0 

43.2 

43.7 

4  3.8 

44.1 

45.3 

GE 

10000  I 

28.4 

35.  1 

38.4 

40.6 

43.3 

44. 2 

45.3 

46.3 

46.3 

47.2 

47.6 

47.8 

48.3 

40.4 

44.8 

50.1 

rs 

GE 

900C  | 

28.4 

35.  1 

38.4 

40.6 

43.7 

44  .  S 

45.9 

47.0 

47.0 

47.8 

48.3 

40.5 

48 . 9 

49.0 

49.5 

50.8 

i 

GE 

8000  1 

30.0 

3  T.  0 

40.3 

42.6 

45.7 

46.  6 

48.1 

49.4 

49.4 

50.2 

50.6 

50.9 

51.3 

51.4 

SI. 8 

53.1 

GE 

7DJ0  ) 

30.1 

37.2 

41  .0 

43.3 

■16  .5 

47.  3 

49.0 

50.4 

50.4 

51 . 3 

51  .7 

51.9 

52.4 

52.5 

52.9 

54 .2 

.  0 

GE 

6000  I 

30.4 

37.  7 

41.5 

43.9 

47  .0 

47.  8 

49.6 

51.0 

51.0 

51.8 

52.3 

52.5 

52.9 

53.0 

53.4 

54.7 

GE 

5000  j 

31.4 

39.  2 

43.1 

45.5 

46  .6 

49.  5 

51.2 

52.6 

52.6 

53.4 

$7.9 

54. 1 

54. S 

54.6 

55.1 

56.3 

!  /*> 

GE 

4500  | 

31.4 

39.4 

43.2 

45.6 

40  .7 

49.6 

51 .3 

52.7 

52.  7 

53.5 

5*  .0 

54.2 

54.6 

54.7 

55.2 

56.5 

! 

GE 

tOQQ  1 

32.7 

4  1.  1 

45.4 

48.1 

51.3 

52.  3 

54.0 

55.4 

$5.4 

56.2 

6  .7 

56.9 

57.4 

57.5 

50.1 

59 .4 

GE 

3500  1 

32.8 

4  1.2 

45.5 

48.2 

51  .6 

52.6 

54 . 3 

55.9 

55.9 

56 . 8 

57.2 

57.4 

58.0 

58.  1 

58.6 

59 . 9 

GE 

3000  1 

34.2 

43.5 

48.1 

50.9 

54  .6 

55.6 

57.3 

58.9 

58.9 

59  .  B 

60.2 

60.4 

61.0 

61. 1 

61.6 

62.9 

GE 

2500  | 

34  .  3 

4  4.2 

49.1 

51.9 

55  .9 

56.9 

58.6 

60.3 

60.4 

61  .  3 

61  .7 

61.9 

62.5 

62.6 

6  i-  •  1 

64 . 4 

GE 

2000  1 

34.5 

45.2 

50.5 

53.4 

57  .4 

58.6 

60.4 

62.2 

62.3 

63.  1 

63.5 

6  3.8 

64 . 4 

64.5 

65. 1 

66 . 3 

GE 

1800  1 

34.5 

45.2 

50.6 

53.5 

57  .6 

58.  6 

60.6 

62.4 

62.5 

63. 3 

63.8 

64.0 

64.6 

64.  7 

65.3 

66.6 

GE 

1500  | 

34.0 

46.0 

51  .8 

54.7 

59.6 

60.  8 

62.9 

64 .8 

65.1 

65.9 

66 .3 

66*6 

67.2 

67.3 

67.8 

69 . 1 

GE 

1200  1 

34.8 

4  6.6 

52.4 

55.7 

60  .9 

62.0 

64.5 

66.7 

67.0 

67.8 

68.3 

68.5 

69.1 

69.2 

69.9 

71.2 

GE 

1000  1 

34.9 

4  7.  1 

52.9 

56.3 

61  .5 

62.7 

65.2 

67.4 

67.7 

68.6 

69.0 

69 , 2 

69.9 

70.0 

70.6 

71.9 

'"'t 

GE 

*00  1 

34 .9 

«7.  1 

53.1 

56.0 

61  .9 

63.  1 

65.9 

68 .4 

68.7 

69.6 

70.0 

70.2 

70.9 

71.0 

7  1  .6 

72.9 

GE 

800  | 

34.9 

47.  1 

53.2 

57  .2 

63  .0 

64.2 

67.0 

69.6 

69.9 

70.9 

71.3 

71,5 

72.2 

72.3 

72.9 

74  .2 

GE 

700  1 

34.9 

47.  1 

53.2 

57.3 

63.1 

64  •  3 

67.  1 

69.7 

70.0 

71 .0 

71.4 

71,6 

72.3 

72.4 

73.0 

74  .  3 

o 

GE 

6QO| 

34.9 

47.  1 

53.2 

57.3 

63.1 

64,6 

67.5 

70.2 

70.5 

71.5 

71  .9 

72,2 

72.8 

72.9 

7  3.5 

74  .8 

GE 

500  { 

34.9 

47.1 

53.2 

57.3 

63.1 

64.6 

67.6 

70.6 

7  1*1 

72.  3 

72.7 

72.9 

73.7 

73.9 

74.5 

76.7 

GE 

400  i 

34.9 

4  7.  1 

53.2 

57.3 

63.1 

65.2 

68.8 

72.5 

73.1 

74  .  7 

75.2 

75.5 

76.3 

76.8 

77.7 

81.2 

GE 

300  1 

34.9 

47.  1 

53.2 

57.3 

63.1 

65.2 

69,1 

73.7 

74.7 

77.  1 

77.7 

78.2 

79.4 

80.2 

8  1.6 

85.4 

GE 

200  | 

34  .9 

4  7.  1 

53.2 

57.3 

63.1 

65.  2 

69,4 

74  .  <» 

75.9 

78.7 

79 .5 

80.4 

82.6 

84.0 

85.9 

91  .  1 

• 

GE 

100  I 

34  .9 

4  7.  1 

53.2 

57.3 

63.1 

65.  2 

69,4 

74.<: 

76.0 

79.  P 

7«.9 

81.0 

03.2 

04.8 

87,2 

97.2 

GE 

01 

34.9 

47.  1 

53.2 

57.3 

63.1 

65. 2 

69.4 

74.5 

76.0 

79.0 

79  .9 

8  1.0 

83.2 

84 . 8 

87.3  1 

00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


rr 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74  51  60  STATION  NAME!  TRAVIS  AF  8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

HONTH:  JAN  H0URSUST1:  0600-0600 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  J  GE  GE  GE  6E  GE  G£  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  I  ID  6  5  4  321/2  211/211/4  1  3/4  5/8  1/2  5/16  1/4  0 


NO  CEIL  J  20.2  24.3  26.0  27.0  28.1  28.5  29.0  30.0  30.2  31.4  31.7  32.2  32.8  33. D  33.0  34.4 

GE  200001  22.0  26.3  28.7  29.9  31.1  31.6  32.4  33.3  33.7  34.8  35.2  35.6  36.2  36.5  36.7  38.2 

GE  180001  22. 4  26.8  29.2  30.4  31.8  32.4  33.1  34.1  34.4  35.6  36.1  36.6  37.2  37.4  37.6  39.2 

GE  160001  22.4  26.8  29.2  30.4  31.8  32.4  33.1  34.1  34.4  35.6  36.1  36.6  37.2  37.4  37.6  39.2 

GE  140U0I  22.5  26.9  29.6  31.0  32.4  32.9  33.7  34.6  34.9  36.1  36.7  37.1  37.7  38.0  38.3  39.9 

GE  120001  22.9  27.3  30.0  31.4  32.8  33.3  34.1  35.1  35.4  36.6  37.1  37.5  38.2  38.4  39.7  40.3 

GE  100001  24.8  29.9  32.8  34.4  36.0  36.6  37.5  38.5  38.8  40.3  41.1  41.6  42.4  42.6  4?. 9  44.7 

GE  90001  24.8  ?9.9  32.8  34.4  36.2  36.8  37.7  38.7  39.0  40.5  41.3  41.9  42.7  42.9  43.2  45.1 

GE  80001  26.2  31.3  34.3  3b. 0  38.1  38.6  39.8  40.9  41.2  42.7  43.4  44.1  44.8  45.1  45.5  47.3 

GE  70001  2b. 7  31.7  34.8  36.8  30.9  39,5  40.8  41.0  42.3  43.9  44.6  45.3  46.0  MS. 2  46.7  48.5 

GE  60001  26.8  3  1.8  34.9  37.0  39  .2  39.8  4  1.1  **2.2  42.6  44.2  44  .9  45.6  46.3  4  6.6  4  7.0  48.8 

GE  5000l  28.1  3  3.  7  36.8  38  .0  4  1  .1  41.7  43.3  M4.5  44.9  46.6  47.3  48.0  48  .  7  4  8,9  u  9 . 4  51.2 

GE  4500  1  28.1  33.  7  *6.8  30.8  4  1  .1  41.  7  43.3  44.5  44.9  46.6  47  .3  48.0  40.7  4  8.9  49.4  51  .2 

GE  40001  29.9  35.7  39.4  41.8  44.4  45.3  47.2  M0.4  48.8  50.4  51.4  52.0  52.8  S3.0  53.4  55.3 

GE  35001  30.1  36.1  40.1  42.6  45.5  46.3  48.4  49.9  50.3  51.9  52.9  53.5  54.3  54.5  54.0  56.8 

GE  30001  31.5  38.1  42.3  44.8  47.7  48.6  51.1  52.7  53.1  54.9  55.9  56.6  57.3  57.5  5°.0  59.8 

GE  25U  0  I  31.6  38.  3  42.8  45.5  48  .5  49.  4  51.8  53.4  53.9  55  .  7  56.7  57.3  58  .  1  58.  3  58.7  60.5 

GE  20001  31.9  39.5  44,4  47.5  51.0  51.9  54.5  56.3  56.8  58.6  59.6  60.3  61.1  61.3  61.7  t3.S 

GE  1 6  u  0  i  32. C  39.  9  44.8  48  .0  51  .5  52.6  55.2  57.0  57.4  59.2  60.2  6  1  .0  61.7  6  1.9  62.4  . 2 

GE  1 50 0  (  32.2  40. Z  45.5  48  .9  52  .6  53.  7  56.2  56.4  58.8  60.'  6  1  .6  6  2.4  63.2  63.4  6  J.0  65.7 

GE  12001  32.7  41.0  46.3  50.2  54.4  55.5  58.5  60.6  61.1  62.  63.9  64.6  65.5  65.7  66.1  60.0 

GE  1CG0I  33.3  41.9  47.4  51.6  56.7  57.7  60.8  63.0  63.5  65.4  66.3  67.1  68.0  68.2  68.6  7C.4 

GE  9  J  0  I  33  .  3  42.0  47. 5  52.0  57  .  1  58.  3  61.4  63.7  64.  3  66  .  1  67.1  6  7.8  68.7  68.9  69.4  71  .2 

GE  8.001  33.3  42.2  4  7.6  52  .2  57.3  58.6  62  0  64.3  64.9  66.8  67.7  68.5  69.4  69.6  70.0  71  .8 

GE  0  |  33.3  4  2.  2  47,6  52.2  57.5  58.8  62.3  64.6  65.  3  67  .  1  68  .  1  68.8  69.7  69.9  70.3  7  2.2 

GE  600  1  33  .  3  42.2  **7.7  52.3  58  .0  59.  2  63.0  65.7  66.3  68.3  69.2  7J.  0  70.9  7  1  .  1  7  1.5  73.4 


47.8  52.4  58.1  59.4  63.4  66.2  66.9  69.0  70.2  71. C  71.9  7 2.2  72.7  75.1 


GE 

400  1 

33.3 

4 

2.3  47.e 

52.5 

58  .2 

59.8 

64  .  3 

68.0 

68.9 

71  , 

,  7 

73  .  1 

74  .  1 

75.2 

75.6 

76  3 

79 . 7 

GE 

300  1 

33.4 

4 

2.5  48.1 

52,7 

50  .4 

60.0 

64 . 8 

69.  1 

70.5 

74  , 

,  3 

76 .0 

77.6 

79.  1 

79.8 

80.9 

85. 3 

GE 

200  1 

33.4 

4 

2.5  48.1 

52.7 

50  ,4 

60.0 

65 . 1 

69.7 

71.2 

75 . 5 

77.7 

79.  7 

82.4 

83.7 

86.1 

92.6 

GE 

100  1 

33.4 

4 

2,5  48.1 

52.7 

58  .4 

60.0 

65.1 

69.8 

71.3 

75.6 

77.8 

79 . 8 

82.6 

84.3 

87.  1 

97.8 

GE 

0  1 

33.4 

4 

2.  5  48,1 

52  .  ? 

58 .4 

60.0 

65.  1 

69.8 

71.3 

75. 6 

77  .» 

79.0 

02.6 

8  4, 3 

87.2 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  79-88 
MONTH:  JAN  HOURS ( L  S  T I :  0900-1  100 


CEILING 

IN  l  GE 
FEET  I  10 


NO  CEIL  l  23.2 

GE  200001  25.9 
GE  1 8000  I  26.3 
GE  160001  26.3 
GE  140001  27,0 
GE  12000!  27.8 

GE  10000  I  30.9 
GE  90001  30.9 
GE  8000!  32.0 
GE  7C00I  32.4 
GE  6000!  32.4 

GE  SCQO!  33.1 
GE  45001  33.1 
GE  4000!  34.1 
GE  35001  34.9 
GE  3000!  36.9 

GE  2500!  36,9 
GE  20001  37.1 
GE  18uO!  37.4 
GE  1500|  37. 
GE  1200)  37.5 

GE  1000!  37.5 
GE  9001  37,5 
GE  8001  37.6 
GE  700!  37,6 
GE  6001  37.7 

GE  5001  37.7 
GE  4J0 I  37.7 
GE  3001  37.7 
GE  2001  37*7 
GE  1001  37.7 


GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  statute  miles 

GE  GE  GE 

I  1/4  1  3/4 

26.6 

28.3 

29.5 

30.5 

31.  1 

31 . 9 

32.4 

32.4 

32. 7 

32.0 

30.0 

32.4 

33.5 

34  .7 

35.4 

36.5 

37.0 

37.  1 

37.4 

37.6 

3D.  5 

33.2 

34  .5 

35  .9 

36. 6 

37.7 

38.4 

38.5 

38. 8 

39.0 

30.  b 

33.2 

34.5 

35.9 

36. 6 

37.7 

38.4 

38.5 

38.8 

39.0 

31.2 

34.0 

35.3 

36  .8 

37.  « 

38.6 

39.2 

39.4 

39. 7 

40.1 

32.  D 

34.8 

3b. J 

37.6 

38. 4 

39.6 

40.5 

40.6 

41.0 

4  1  .4 

35.6 

38.4 

39.7 

41  .2 

41.9 

4  3.4 

44.5 

44.6 

45.3 

45.7 

35.6 

38.5 

39.9 

4  1  .4 

42.2 

43.7 

44 . 7 

44,6 

45.5 

45.9 

36.9 

40.2 

41  .6 

43.1 

44*1 

45.7 

46.8 

46.9 

47.  7 

48  .2 

37.5 

41.2 

42.6 

44 .1 

"5.  1 

46.7 

48.1 

48.3 

49 . 4 

49.8 

37.5 

41.4 

42.9 

44  .4 

45.5 

47.5 

48.9 

49,  1 

50.2 

50.6 

38.  7 

42.6 

44.2 

45  .7 

46.9 

49.  1 

50.6 

50.9 

52.0 

52.5 

38.  7 

42.7 

44  •  3 

45  .8 

47.0 

49.2 

50.8 

51.0 

52.2 

52.6 

40. 0 

44  .2 

46.0 

47  .8 

49.  1 

51  .  7 

53.2 

53.5 

54.9 

55.5 

4  C  •  9 

45.1 

46.9 

48.7 

50.  0 

52.7 

54.3 

54.6 

56.0 

56.6 

4  3.0 

47.3 

49.5 

51  .6 

53.0 

55.7 

57.8 

58.2 

59. 7 

60.3 

43.2 

47.6 

50.1 

52.4 

53.  8 

56.5 

58.6 

58.9 

60.4 

61.1 

44.3 

48.7 

51.3 

S4 .3 

55.9 

58.8 

61.0 

61.3 

62. 0 

63.4 

4  4.6 

49.0 

51.9 

54  .9 

56. 6 

59.5 

61.6 

61.9 

63.4 

64.1 

4  4.8 

49.5 

52.6 

55.8 

57.  5 

60.5 

62.8 

63.  1 

64 . 8 

6S.5 

4  5.2 

50.0 

53.2 

56  .9 

58, 9 

62.0 

64.5 

64.8 

66.6 

67.2 

45.5 

50.5 

53.8 

57  .6 

59.9 

63.4 

66.0 

66. 3 

68.2 

68.8 

45.6 

50.6 

53.9 

57  .8 

60.2 

63.9 

66.5 

66.8 

68.6 

69.2 

4  5.9 

51.1 

54  .4 

58.5 

60. 9 

64.8 

67.0 

68. 2 

70.0 

70.6 

46.0 

51.2 

54  .6 

58  .9 

61.5 

65.6 

68.7 

69.2 

71.2 

71.8 

46.  1 

51.5 

55.2 

59  .7 

62.4 

66.7 

70.3 

70.  9 

73.  1 

73.8 

46.  1 

51.5 

55.4 

60.9 

63.  5 

68.2 

72.7 

73.4 

76.  1 

77.1 

46.  1 

51.5 

55.4 

60  .9 

63.  8 

68.8 

74.4 

75.6 

79 . 4 

80.3 

46.3 

SI  .7 

55  .6 

61  .2 

64.4 

69.5 

75.5 

77.0 

82.4 

85.1 

46.3 

51.7 

55.6 

61  .2 

64.4 

69.5 

75.5 

77.  1 

82.7 

85.8 

46.3 

51.7 

55.6 

61  .2 

64 . 4 

69.5 

75.5 

77.  1 

82.  7 

85.8 

46. 3 

51.7 

55.6 

61  .2 

64, 4 

69.5 

75.5 

77.  1 

82.  7 

65.8 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

33.5 

33.8 

34.4 

38.4 

38.  7 

39.5 

39.8 

40.1 

4C.9 

39.8 

40.1 

4Q.9 

4  l.C 

4  1.3 

42.0 

42.3 

4?.6 

43.3 

46.  7 

47.0 

47.  7 

46.9 

47.2 

46.0 

49.  1 

49,5 

50.2 

50.8 

51.1 

51,8 

81.6 

51.9 

52.7 

e3.4 

53.6 

54.5 

53.5 

5  3.9 

54  .6 

56.5 

56.6 

57.5 

57.5 

57.8 

56.6 

61.3 

6  1.6 

62.4 

62.0 

62.4 

63.1 

64.4 

64 . 7 

65.5 

65.1 

65.4 

66.1 

66.5 

66.8 

67.5 

68.2 

68.5 

69.2 

69.8 

70.1 

U.O 

70.2 

73.5 

71.4 

71.6 

71.9 

72 .8 

72,8 

73,1 

74  .0 

74.  7 

75.1 

75.9 

78.6 

79.0 

79,9 

82,  7 

8  3.2 

84  .2 

89.9 

91.0 

92.8 

92.5 

93.9 

97  .4 

92.5 

94,1 

99  .6 

92.5 

94 . 1 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


o 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERV1CE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


F  ! 


r  i 


v  • 


! 


STATION 

NUMBER*. 

51  GO 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH; 

OF  RECORD:  79-83 
:  JAN  HOURS  1 L  S  T  I  : 

1200-1400 

CEILING 

IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

"5 

FEET 

i 

10 

6 

5 

4 

3  2 

1/2 

2  I  1/2 

1  1/4  1  3/4 

5/8 

1/2  S/1 b 

1/4  0 

0 

NO 

CEIL  1 

25.9 

29.9 

31.2 

33.4 

35.2 

35.  7 

36.1 

36.2 

36.2 

36.6 

36  .6 

36.6 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

GE 

20000 | 

27.7 

33.  1 

34.7 

37.4 

39  .4 

39.9 

40.4 

40.8 

40.0 

41.1 

41.1 

41.1 

41.4 

4  1.4 

4  1.4 

41.4 

GE 

18000  | 

28.5 

34.0 

35.8 

38.7 

40.6 

41.2 

4  1.8 

42.2 

42.2 

42.5 

42.5 

42.5 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

GE 

16CQQ | 

28.5 

34.0 

35.8 

38.7 

40.6 

41.2 

41.8 

42.2 

42.2 

42.5 

42.5 

42.5 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

GE 

1*000 1 

29.4 

35.4 

37.2 

40.1 

42  .2 

42.  7 

43.3 

43.8 

43.8 

44 . 3 

44.3 

44.3 

44.6 

44.6 

44.6 

44,6 

GE 

12000 1 

30.4 

36.9 

39,0 

42.0 

44  .2 

44.  7 

45.4 

45.8 

45.8 

46.3 

46.3 

46.3 

46.7 

46.7 

46.7 

46 . 7 

GE 

100001 

33.1 

40.  1 

42.4 

45.5 

40  .0 

48.  5 

49.4 

49.8 

49.9 

50.4 

50.4 

50.4 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

0 

GE 

9000  1 

33.2 

40.  3 

42.6 

45.7 

48  .2 

48.  7 

49.6 

50.1 

50.2 

50.0 

50.8 

50.8 

51.1 

51.1 

51 . 1 

51.1 

GE 

8000  1 

33.7 

41.6 

44  .0 

47.2 

49.7 

50. 4 

51.4 

51.9 

52.0 

52.6 

52.6 

52.6 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GE 

70001 

33.7 

4  1.9 

44.6 

48.0 

50.5 

51.  3 

52.3 

52.8 

52.9 

53.4 

53.4 

53.4 

53.8 

5  3.8 

53.8 

53.8 

GE 

6000  1 

33.9 

42.2 

45.2 

48.5 

51.1 

51. 8 

52.8 

53.3 

53.4 

54 . 0 

54,0 

54.0 

54 .3 

54.3 

54.3 

54  .  3 

GE 

5000  1 

34.3 

*»2. 8 

46.0 

49.7 

52.4 

53.1 

54.5 

55.2 

55.  3 

55.9 

55.9 

55.9 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GE 

4500  | 

34.3 

42.9 

46.1 

49.8 

52.5 

53.2 

54.6 

55.3 

55.4 

56.0 

56  .0 

56.0 

56.3 

56.3 

56.  3 

56.3 

GE 

4000  1 

35.5 

44.6 

48.2 

52.2 

54  .9 

55. 7 

57.3 

58.0 

58.  1 

58. 8 

58.8 

58.8 

59.1 

59.  1 

59.1 

59.1 

GE 

3500  1 

35.9 

45.3 

48.6 

52.6 

55  .4 

56.  1 

57.7 

58.4 

58.5 

59,2 

59.4 

59.4 

59.7 

59.  7 

59.7 

59 . 7 

6C 

3000  1 

39.1 

50.2 

54.1 

58.2 

61  .3 

62.2 

64  •  1 

65.1 

65.2 

66.2 

66.3 

66. 3 

66. 7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

2500  1 

39.9 

52.0 

56.0 

60.3 

63.7 

64.5 

66.5 

67.4 

67.5 

68 . 6 

68  .7 

68 . 7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

2000  1 

40.8 

53.4 

58.1 

62.7 

66  .8 

67.6 

69 . 7 

70.8 

70.9 

72.0 

72.2 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

1800  | 

40.9 

53.7 

58.4 

63.1 

67  .2 

68. 1 

7D  •  1 

71.2 

71.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

15001 

4  1  .2 

54.4 

59.5 

64.3 

68  .5 

69.6 

72.0 

73  .  1 

73.2 

74,5 

74  .6 

74.6 

74 . 9 

74.9 

74.9 

74 . 9 

") 

GE 

1200  1 

41  .3 

54.9 

60  .8 

65.6 

70.0 

71.  1 

73.5 

74.6 

74.7 

76 . 2 

76.5 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

10001 

41.3 

55.4 

61.4 

66.7 

71  .4 

72.  8 

76.0 

77.2 

77.4 

79.5 

79.8 

79.8 

80. 1 

80.  1 

60.  1 

60 . 1 

GE 

9U0  1 

41.3 

55.9 

61  .9 

67.2 

72.0 

73. 5 

76.9 

78.1 

78.3 

80.3 

80. b 

80.6 

81.0 

81.0 

8  1.0 

8  1 .0 

GE 

8  □  0  | 

41.3 

56.2 

62.4 

67  .6 

72  .7 

74.  3 

78.0 

79.6 

80.0 

82.4 

82.8 

82.8 

83.1 

P  3 .  1 

83.1 

83.1 

GE 

700  1 

41.3 

56.  3 

62.7 

66 .2 

73  .8 

75.  7 

79.6 

81.4 

82.0 

84 . 4 

84  .8 

84 .8 

85.2 

85.2 

85. 2 

85.2 

GE 

600  1 

41.3 

56.5 

63.0 

68.8 

74  .6 

77.0 

81.3 

83.4 

84.3 

86.8 

67.2 

87.2 

87.5 

6  7.5 

87.5 

67.5 

GE 

500  1 

41.3 

56.  5 

63.0 

69.0 

75  .2 

77.6 

82.3 

85.2 

86.6 

89.2 

89.8 

89,8 

9Q.I 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

400  1 

41.3 

56.  5 

63.1 

69.2 

75  .6 

78.4 

83.9 

87.8 

89.6 

92.  7 

93.4 

9  3.4 

93.9 

9  3.9 

94.1 

94  .  1 

GE 

300  | 

41.3 

56.5 

63.1 

69 .4 

75  .8 

78.  7 

84.5 

89.2 

91.4 

95.2 

96 .8 

96.9 

97.8 

98.0 

98.2 

98.5 

GE 

200  1 

41.3 

56.  5 

63.1 

69.4 

75  .8 

78.  7 

84.5 

09.2 

91.4 

95.5 

97.2 

97.3 

98.7 

99.0 

99. u 

99 . 7 

GE 

100| 

41.3 

56.  5 

63.1 

69.4 

75  .8 

70.  7 

84 .5 

89.2 

91.4 

95 . 5 

97.2 

97.4 

90.8 

99.  1 

99.6 

1  LO.O 

GE 

ol 

4l  .3 

56.5 

63.1 

69.4 

75.8 

78.  7 

84 .5 

89.2 

91.4 

95.5 

97.2 

97.4 

98.8 

99.1 

99.6 

i  ro.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIN6  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD*.  79-80 

MONTH:  JAN  MOURSILSTI:  1500-1700 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

6E 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

6/16 

GE 

1/4 

GE 

□ 

NO 

CEIL  1 

28.0 

32.8 

35.1 

37.4 

30  .9 

39. 7 

39.7 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

«0 . 4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GE 

20000  1 

31.1 

36.9 

40.4 

43.0 

44  .6 

45.  4 

45.5 

46.2 

46.3 

46.  3 

46.3 

46.3 

46. 3 

46.3 

46.3 

46 . 3 

GE 

18000  1 

31.7 

37.5 

41.1 

43.7 

45.3 

46.  C 

46.1 

46,9 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

GE 

16000 | 

31.7 

37.5 

41.1 

43.7 

45  .3 

46.0 

46.1 

46.9 

47.0 

47.0 

47  .0 

47.0 

47.0 

4  7.0 

4  7,0 

47.0 

GE 

14000 1 

32.6 

38.7 

42.4 

44  .9 

46  .6 

47. 3 

47.5 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

GE 

120001 

34.0 

4  Q  .  1 

44,0 

46  .6 

48  .4 

49.1 

49.5 

50.3 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

5  0.4 

60.4 

GE 

100001 

35.4 

4  1.9 

46.1 

49  .2 

51  .3 

52.0 

52.7 

53.7 

53.8 

54.0 

54  .0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54 .0 

GE 

9000  1 

35  .4 

4  1.9 

46.1 

49.2 

51  .4 

52.2 

52.8 

53.8 

53.9 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54  .  1 

GE 

BCOQ  1 

37.1 

44.0 

48  .2 

51.9 

54.2 

55.  1 

55.7 

56.7 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

67.0 

GE 

7000  l 

37.4 

44.6 

48  .8 

52.9 

55  .2 

56.0 

56.0 

57.7 

57.8 

58.  1 

58  .  I 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58 . 1 

GE 

6000  1 

37.4 

44.6 

49.0 

53.1 

55  .4 

56.2 

57.0 

58.1 

58.2 

58.4 

58  .4 

58.4 

58.4 

58.4 

5  9.4 

58.4 

GE 

5000  1 

30.7 

96.7 

51.5 

55.9 

58  .2 

59.0 

60.0 

61.2 

61.3 

61 . 8 

61  .8 

6  1.8 

61 . 8 

61.8 

6  1.8 

61.8 

GE 

4 5U 0  | 

38.8 

47.0 

51  .8 

56  .2 

58  .5 

59.4 

60.3 

61.6 

61.7 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.  3 

62.  3 

62.3 

GE 

4000  1 

40.6 

49.7 

54  .8 

59  .4 

61  .8 

62.  7 

64.1 

65.6 

65.7 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

3500  1 

41.1 

50.  4 

55.7 

60.3 

62  .8 

63.  7 

65.1 

66.6 

66.7 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

6  7.2 

67.2 

67.2 

GE 

3000  i 

43.4 

54.4 

60.0 

65.1 

67  .6 

68.6 

70.0 

71.5 

71.6 

7  2.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

2500  1 

44.4 

56.0 

61.6 

66.7 

69  .8 

70.9 

72.4 

74.3 

74 . 4 

74 . 9 

75  .  I 

75.  I 

75.  1 

75.  1 

75.1 

75.1 

GE 

2000  1 

45.1 

58.0 

63.8 

69.1 

72.7 

73.  9 

75.5 

77.5 

77.6 

78  •  2 

78.3 

78.3 

78.3 

70.3 

74.3 

78 . 3 

GE 

leoo  i 

45.2 

58.6 

64  .5 

70.1 

73  .7 

74. 8 

76.6 

70.7 

78.8 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

1500  1 

45.4 

58.8 

64.8 

70.5 

74  .2 

75.  5 

77.2 

79. S 

79.6 

80.2 

80.3 

80.  3 

80.3 

80.  3 

80.  3 

80.3 

GE 

1200  1 

45.4 

59.0 

65.4 

71  .3 

75  .3 

76. 6 

78.4 

80.6 

80.8 

81.4 

61  .5 

8  1.5 

81.5 

81.5 

81.5 

61.5 

GE 

iroo  1 

45.4 

59.  7 

66.5 

72.9 

77 .1 

78.4 

82.0 

84 . 3 

84.5 

85.2 

05.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

65.3 

GE 

9001 

45.5 

60.  1 

67.2 

73.7 

78  .6 

79.9 

83.5 

85.9 

86.  1 

06 . 8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

800  I 

45.5 

60.  5 

68.1 

74.5 

79  .6 

81.0 

85.1 

87.8 

88.  1 

80 . 7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

09.0 

88 . 8 

GE 

700  1 

45.5 

60.6 

68.2 

74  .6 

79  .8 

81.4 

85.5 

88.6 

89.0 

89 . 7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

600  I 

45.5 

60.6 

68.2 

75.2 

80.6 

82.  3 

86 . 8 

90.4 

91.0 

91 . 7 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.0 

9  I  .0 

91  .8 

GE 

5001 

45.5 

60.6 

68.2 

75.4 

81.9 

83.7 

88.6 

92.9 

9  3.4 

94 . 4 

94  .5 

94. 5 

94.5 

94.5 

94.5 

V4 . 5 

GE 

400  1 

45.5 

60.6 

68.2 

75.4 

82  .2 

84. 3 

90.5 

95.8 

96.6 

98.  1 

90.2 

98.2 

98.4 

90.4 

98.4 

98 .6 

GE 

300  | 

45.5 

60.6 

68.2 

75.4 

82  .2 

84. 3 

90.5 

96.2 

97.0 

98 . 8 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99,5 

99.8 

GE 

200  1 

45.5 

60.6 

68.2 

75.4 

82  .2 

84.  3 

90.5 

96.2 

97.  n 

99.0 

99  ,Z 

99.2 

99.6 

99.  7 

99.  7 

1  oc.o 

GE 

100  1 

45.5 

60.6 

68  .2 

75.4 

82  .2 

04. 3 

90.5 

96.2 

97.0 

99.0 

99  .? 

99.2 

99.6 

09.  7 

99.7 

1  GD.O 

GE 

01 

45.5 

60.6 

68  .2 

75.4 

82  .2 

84. 3 

90.5 

96.2 

97.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.  7 

99.  7 

1  cO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  weather  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

74  5 1  60 

STAT ION 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERI  00 
MONTH; 

OF  PECORO:  79-88 
;  JAN  HOURS  CL  S  T 1 : 

1800-2000 

CEILING 

IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEET 

1 

10 

5 

4 

3  2 

1/2 

2  .  1/2 

1  1/4  1  3/A 

S/8 

1/2  S/16 

1/4  0 

NO 

CEIL  1 

29.6 

37.2 

39.6 

40.4 

42  .2 

42.5 

42.6 

43.1 

43.  1 

43.  1 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

4  3.2 

43.4 

GE 

20000  1 

32.6 

41.3 

44.2 

45.8 

47.6 

48.  3 

48.5 

49.0 

49.0 

49.0 

40 .1 

49.1 

49.1 

49.1 

49. 1 

49.4 

GE 

10000  1 

32.8 

41.5 

44.4 

46.0 

48  .0 

48. 6 

48.8 

49.4 

49.4 

49.4 

49  .5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49 . 7 

GE 

16000 | 

32.8 

4  1.5 

44.4 

46.0 

48.0 

48.6 

48.8 

49,4 

49.4 

49*4 

40.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49 . 7 

GE 

14000  1 

33.8 

42.8 

45.7 

47.5 

49  .5 

50.1 

50*4 

51.1 

51*1 

51  .  1 

51  ,2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.4 

GE 

12000 1 

33.9 

42.9 

45.8 

47.7 

50.3 

51.0 

51.4 

52.0 

52.0 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.4 

GE 

10000  I 

35.5 

45.2 

48.2 

50.3 

53.2 

53.9 

54.6 

55.4 

55.4 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

GE 

9000  1 

35.5 

45.2 

48.2 

50.5 

53.5 

54.2 

54.9 

55.8 

55.8 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56. S 

GE 

SCQOI 

37.5 

47.7 

50.9 

53.7 

56  .7 

57.4 

SB*  2 

59.0 

59.0 

59.4 

50,5 

59.5 

59.5 

59.5 

50.5 

59.7 

GE 

7C00  1 

38.3 

49.4 

52.5 

55.3 

58 .3 

59.0 

60.1 

61.0 

61.0 

61.3 

61  .4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

GE 

60001 

38.5 

49.6 

52.7 

55.5 

58.5 

59.2 

60.3 

61.2 

61.2 

61.5 

61  .6 

61.6 

61.6 

61.6 

6i  .6 

61  .8 

GE 

50001 

40.3 

51.8 

55.4 

58.6 

61  .8 

62.  9 

64.0 

65.1 

65.  1 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

GE 

4500  1 

40.4 

51.9 

55.7 

59.0 

62.3 

63.  3 

64 .5 

65.6 

65.6 

66.0 

66 . 1 

66.1 

66.1 

66.  1 

66.1 

66.3 

GE 

40Q0  1 

41.9 

54.8 

58.8 

62.2 

65  .6 

66.  7 

68.0 

69.1 

69.  1 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

GE 

3500  | 

42.3 

55.2 

59.1 

62.7 

66 .1 

67.2 

68.5 

69.7 

69.9 

70. 3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

GE 

3000  | 

43.4 

57.5 

61.6 

65  .2 

69  .0 

70.2 

71.5 

72.7 

72.9 

73.3 

73  .4 

7  3.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

GE 

25U0  1 

43.8 

58.6 

62  .9 

66.8 

70.0 

71. 9 

73.2 

74.4 

74.6 

75.1 

75  .2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

GE 

2000  1 

44.0 

59.  5 

64.1 

68.2 

72  .4 

73.  7 

75.1 

76.2 

76.5 

76 . 9 

77  .0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

GE 

1000  J 

44  .0 

59.  7 

64.3 

68  .4 

72.7 

74.0 

75.4 

76.6 

76.8 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.  3 

77,5 

GE 

1500  1 

44.4 

60.2 

64  .9 

69 . 1 

73  .4 

74. 7 

76.2 

77.5 

77,7 

78 . 2 

78.3 

78.3 

70.3 

78.3 

78.3 

78.5 

GE 

12001 

44.4 

60.3 

65.3 

69.6 

73.9 

75.2 

77.2 

78.5 

78.7 

79.  1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

70.2 

79.5 

6E 

1000  I 

44 .4 

60.4 

65.8 

70.5 

75.4 

76.9 

79.8 

81 .2 

81.4 

01.8 

81  .9 

8  1.9 

81.9 

8  1.9 

81.0 

02.2 

GE 

900  1 

44  .4 

60.6 

66 .1 

71  .0 

76  .0 

77.  5 

80.9 

02.3 

82.5 

82.9 

83.0 

8  3.0 

83.0 

83.0 

03.0 

B3 .2 

GE 

000  1 

44,4 

60.8 

66.7 

71.5 

77  .5 

79. 2 

82.8 

84.3 

84.5 

84 . 9 

85.1 

85.1 

85.  1 

85.1 

85.1 

85.3 

GE 

700  1 

44 , 4 

60.  9 

66.8 

71  .6 

77  .6 

79.4 

83.1 

84.9 

85.5 

86.0 

86.1 

86.  1 

66.1 

86.1 

86.1 

86.3 

GE 

6  U  0  | 

44.4 

60.9 

67.0 

72.0 

78  .5 

80.2 

84.2 

86.2 

86.8 

87 . 3 

87  .4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67  .6 

GE 

500  1 

44 .4 

60.9 

67.0 

72.0 

79  .0 

81.1 

85.4 

87.4 

88.1 

88 . 8 

88  .9 

88.9 

89.0 

89.0 

80.1 

89.4 

GE 

4  00  | 

44.4 

60.  9 

67.0 

72.0 

79  .5 

81.  7 

86.7 

89.6 

90.  3 

91  .  3 

91  .6 

91.6 

91 . 7 

01.7 

9  1.8 

92.0 

GE 

300  | 

44.4 

60.9 

67.0 

72.0 

79  .7 

82.  2 

87.6 

91 . 3 

92.2 

93.5 

94 .0 

94.0 

94.2 

04.2 

94.5 

95.1 

GE 

200  | 

44 .5 

61.0 

67.1 

72.2 

79  .8 

82*  3 

88.0 

92.4 

93.2 

44 . 8 

95.5 

95.7 

96.6 

06.6 

97.2 

98 . 3 

GE 

1001 

44.5 

61.0 

67.1 

72.2 

79.8 

82.  3 

88.0 

92.4 

93.2 

94  .  e 

95.5 

95.7 

96.6 

96.  7 

97.5 

1  GO.U 

GE 

0  | 

44.5 

61.0 

67.1 

72.2 

79  .8 

82.  3 

88.0 

92.4 

93.2 

94 . 8 

95.5 

95.7 

96.6 

06.7 

97.5 

1  GC.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF B  CA  PERIOO  OF  RLCORO:  79-88 

MONTH:  JAN  HOURS  I L  S  T  I  :  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET  1 

GE 

10 

bE 

6 

i>t 

5 

bt 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

s/e 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

29.8 

38.  1 

40.4 

42.2 

43  .7 

44.8 

45.5 

46.0 

46.0 

46.  3 

46.5 

46.5 

46.6 

46.  7 

46.9 

47.0 

GE 

20000  I 

32.7 

4  1.7 

44.1 

45.8 

48.0 

49.  4 

50.0 

50.5 

50,5 

51.0 

51 . 1 

51.1 

51.2 

51.3 

51.5 

51  .6 

GE 

18000  1 

33.0 

42.  3 

44.6 

46.3 

48.5 

49.  9 

50.5 

51.1 

51.1 

51.5 

51  .6 

51.6 

51.7 

51.8 

5  ?  •  C 

52.2 

GE 

16000 | 

33.0 

42.  3 

44.6 

46.3 

48.5 

49.9 

50.5 

51.1 

51.1 

51.5 

51  .6 

51.6 

51.7 

51.8 

52.0 

52.2 

GE 

19000 1 

33.4 

42.7 

45.1 

46.9 

49.0 

50.  4 

51.1 

51.6 

51.6 

52.0 

52  .2 

52.2 

52.3 

52.4 

52.6 

52.7 

GE 

12000 1 

33.9 

43.  1 

45.5 

47.5 

50.1 

51. 5 

52.2 

52.7 

52.7 

53.  1 

53.2 

53.2 

53.3 

53.4 

53.7 

53.8 

GE 

10000  I 

35.3 

45.  1 

47.8 

49  .9 

52  .8 

54.2 

55.4 

55.9 

55.9 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

57.0 

57.3 

57.4 

GE 

9000  1 

35.3 

45.  1 

48.2 

50.2 

53.1 

54.5 

55.7 

56.3 

56.3 

57.1 

57.2 

57.2 

57.3 

57.4 

57.7 

57.8 

GE 

8000  1 

37.3 

47.3 

51.1 

53.5 

56  .6 

58.0 

59.1 

59.8 

59.8 

60.5 

60.6 

60.6 

60.8 

60.9 

6  1  •  c 

61*3 

GE 

7000  1 

37.7 

48.6 

52.5 

54  .9 

58.0 

59.5 

60.9 

61.5 

61.5 

62.3 

6?  .4 

62.4 

62.5 

62.6 

62.9 

b3.0 

GE 

6000  1 

37.8 

48.8 

52.7 

55.2 

58  .2 

59.  7 

61.1 

61. 7 

61.7 

62.5 

6?  .6 

62,6 

62.7 

62.8 

63.1 

63.2 

GE 

5000  1 

38.9 

50.0 

54.3 

57.4 

60  .8 

62.  3 

63.7 

.  64.3 

64.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.9 

66.0 

GE 

4500  | 

39.1 

50.2 

54  .5 

57.6 

61  .0 

62. 5 

63.9 

64.5 

64.5 

65.5 

65  .6 

65.6 

65.7 

65.8 

66.1 

66.2 

GE 

4000  1 

40.5 

52.5 

57.1 

60.3 

64  .0 

65.5 

66.9 

67.5 

67.5 

68.5 

68  .6 

60.6 

68.7 

68.8 

69.1 

69.2 

GE 

3500  1 

40.6 

52.9 

57.7 

61.1 

64.7 

66.2 

67.6 

68.3 

68.3 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69.  7 

70.0 

7C.  1 

GE 

3000  | 

41.5 

54.6 

59.7 

63.2 

67  .0 

68. 6 

70.0 

70.8 

70.  8 

72.0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.7 

72.8 

GE 

2500  1 

41.5 

54.7 

60.2 

63.9 

67  .7 

69.4 

70.8 

71.6 

71.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

7  T  •  5 

73.7 

GE 

2000  1 

4  1.8 

55.8 

61.3 

65.2 

69  .5 

71. 1 

72.6 

74.0 

74.0 

7S.  3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

75.9 

76 .0 

GE 

1800  1 

4  1.9 

56.2 

61.7 

65.6 

69  .9 

71. 5 

73.0 

74.4 

74.4 

75. 7 

75.8 

75.0 

75.9 

76.0 

76.3 

76.5 

GE 

1500  | 

42.2 

56.8 

62.4 

66  .5 

70.8 

72.4 

73.9 

75.3 

75.3 

76.6 

75  .7 

76.7 

76.8 

76.9 

77.2 

77.3 

GE 

1200  i 

42.5 

57.5 

63.1 

67.5 

72.0 

73.8 

75.5 

76.9 

76.9 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.5 

7  8.0 

76.9 

GE 

1C00  I 

42.5 

57.6 

63.3 

67.7 

72.6 

74. 4 

76.2 

77.6 

77.6 

70.9 

79  ,C 

79.0 

79.1 

79.2 

79.6 

79.7 

GE 

900  1 

42.5 

57.7 

63.4 

67.8 

72.Q 

74.6 

76.9 

70.6 

78.6 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

00.2 

80.5 

fcC.6 

GE 

800  1 

42.5 

57.7 

63.9 

68.3 

73.8 

75.  6 

70.6 

81.1 

81.1 

82 . 4 

82.5 

82.5 

82.6 

02.  7 

8  3.0 

83.1 

GE 

700  1 

42,5 

57.7 

64  .0 

68.5 

74  .0 

76.  1 

79.4 

8’  .9 

81.9 

83.2 

83.3 

8  3.3 

83.4 

03.5 

8^.9 

b4 .0 

GE 

6001 

42.5 

57.  7 

64.0 

68.7 

74  .4 

76.  9 

80.2 

62. 9 

82.9 

84.2 

84  r  3 

84.3 

84.5 

04.6 

84.9 

85.1 

GE 

500  1 

42.5 

57,8 

64,2 

68.9 

74  .7 

77.4 

81.4 

84 . 1 

84.3 

85.6 

85.7 

85.7 

86.0 

06.  1 

86.6 

86.8 

GE 

400  1 

42.5 

5  7.8 

64.2 

68  .9 

74  .9 

77.6 

82.5 

85.8 

86.  3 

87.7 

87  .8 

88.0 

88.3 

88.4 

88.8 

89.4 

GE 

300  i 

42.5 

57.8 

64  .2 

68.9 

75 .1 

78.0 

83.3 

87.3 

87.0 

89.5 

9  0.0 

90.1 

90.6 

90.8 

91.3 

92.2 

GE 

200  1 

42.5 

57.8 

64  .2 

68.9 

75.1 

78.  0 

83.3 

87.7 

88.5 

90.8 

91.7 

92.5 

93.3 

93.9 

94.5 

95.6 

GE 

100  1 

42.5 

57.8 

64  .2 

68.9 

75.1 

78.0 

83.3 

87.7 

68.  5 

90.8 

91  .7 

92.5 

93.5 

94.3 

95.1 

98 .9 

GE 

0  1 

42.5 

57.8 

64.2 

68  .9 

75.1 

78.0 

83.3 

87.7 

88.5 

90.  8 

91  .7 

92.5 

93.5 

94 . 3 

95.1 

1  cO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

74  SI  60 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PE  R 100 
MONTH: 

OF  RECORD:  79-88 
!  JAN  HOURSILSTI: 

ALL 

CE  IL ING 
IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

FEET 

i 

10 

& 

5 

4 

3  2 

1/2 

2  1  1/2 

1  1/4  1  3/4 

S/8 

1/2  S/16 

1/4 

□ 

NO 

CEIL  1 

25.9 

31.5 

33.4 

35.0 

36  .5 

37.2 

37.7 

38.4 

38.4 

38.8 

39.0 

39.1 

39.4 

19.4 

39.6 

40.2 

GE 

200001 

28.3 

34.7 

37.1 

39.0 

40  .7 

41.5 

42.1 

42.8 

42.9 

43.4 

43.5 

4  3.6 

44.0 

44.0 

44.2 

44.9 

GE 

18000  | 

28.7 

35.  1 

37.7 

39.6 

4  1  .4 

42.2 

42.8 

43.6 

43.6 

44.1 

44.3 

44.4 

44 . 7 

4  4.8 

45.0 

45.7 

GE 

IbOOOl 

28.7 

35.  1 

37.7 

39.6 

4  1  .4 

42.2 

42.8 

43.6 

43.6 

44. 1 

44.3 

44 . 4 

44. 7 

44.8 

45.0 

45.7 

GE 

I  4  000 | 

29.3 

35.9 

38.5 

40-5 

42.3 

43.1 

43.8 

44.5 

44.6 

45.1 

45.3 

45.5 

45.8 

45.8 

46.1 

46.7 

GE 

1  20 JO  1 

29.9 

36.  7 

39.5 

41.5 

43.5 

44.4 

45.1 

45.9 

45.9 

46.4 

46.7 

46 . 4 

47.1 

47.2 

4  7.4 

46.1 

GE 

10000 1 

31.8 

39.2 

42.2 

44.5 

46  .8 

47.  7 

40.6 

49.5 

49.6 

50.  3 

50.6 

50.7 

51.0 

51.1 

51.4 

52.1 

GE 

9000  | 

31.9 

39.2 

42.3 

44  .6 

47.0 

47.  9 

49.0 

49.9 

50.0 

50. 7 

50.9 

51.1 

SI. 4 

'1,C 

£1.8 

52.5 

GE 

8000  | 

33.3 

4  0.9 

44.3 

46  .8 

49.3 

50.3 

51.4 

52.4 

52.5 

53.2 

53.5 

53.6 

54.0 

54.0 

54.3 

55.0 

GE 

7000  1 

33.6 

41.7 

45.2 

47.8 

50.4 

51. 4 

52.7 

53.7 

53.8 

54.6 

54  .9 

55.0 

55.3 

55. 4 

55.7 

56.4 

GE 

6000  1 

33.7 

4  1.8 

45.5 

48.1 

50.7 

51. 7 

53.1 

54.1 

54.2 

55.0 

55.3 

55.4 

55.7 

55.8 

56.1 

56.8 

GE 

5000  \ 

34.8 

4  3.4 

47  .2 

50.1 

52  .8 

53.9 

55.4 

56.5 

56.6 

57.5 

57.8 

57.9 

58.3 

58.3 

58.6 

59.3 

GE 

4S00  | 

34.8 

43.5 

47.4 

50.3 

53.0 

54.1 

55.6 

56.7 

56.8 

57.7 

58  .0 

58.1 

58.5 

58.5 

58.8 

59.5 

GE 

4000  1 

36.2 

45.6 

49.9 

53.0 

55.9 

57.0 

58.7 

59.9 

60.0 

61 . 0 

61  .3 

61.4 

61.8 

6  1.8 

62.1 

b2  •  8 

GE 

35  JO  1 

36.6 

46.1 

50.4 

53.6 

56  .6 

57.  7 

59.4 

60.7 

60.  9 

61 .8 

62.1 

62. 3 

62.6 

62.7 

6  3.0 

b  3  .  7 

GE 

3000  i 

38.3 

48.6 

53.3 

56  .6 

59  .9 

61.1 

62.9 

64.3 

64 . 4 

65.5 

65  .9 

66.0 

66.4 

66.4 

66.7 

67.4 

GE 

2500  1 

38.6 

49.  5 

54.3 

57.7 

61  .2 

62.4 

64.2 

65.7 

65.9 

66.9 

67.3 

67.4 

67.8 

67.8 

68.1 

68.9 

GE 

2000  1 

39.0 

50.  7 

55.7 

59.4 

63.3 

64.6 

66.5 

68.2 

68.3 

69.4 

69.8 

69.9 

70.3 

70.3 

TO. 6 

71  .4 

GE 

18001 

39.1 

51.0 

56.0 

59.8 

63.7 

65.1 

67.0 

68.7 

68.8 

69.9 

70.3 

70 . 4 

70.8 

70.9 

71.2 

71 .9 

GE 

15001 

39.3 

51.5 

56  .8 

60.6 

64  .9 

66.  3 

68.4 

7C.2 

70.4 

71 . 5 

71  .9 

72.0 

72.4 

72.5 

72.8 

73.5 

GE 

1200  1 

39.5 

52. C 

57.5 

61.7 

66 .1 

67.6 

69.9 

71.8 

72.0 

73.2 

73.5 

73.7 

74.1 

74.1 

74.4 

75 . 1 

GE 

1C00I 

39.6 

52.4 

58.1 

62.5 

67.3 

68.9 

71.8 

73.7 

74.0 

75.2 

75  .6 

75.7 

76.1 

76.2 

76.5 

77.2 

GE 

900  1 

39.6 

52.6 

58.4 

62.9 

67  .9 

69.5 

72.6 

74.6 

74.9 

76. 1 

76  .5 

76.7 

77.0 

77.  1 

7  7.4 

78.1 

GE 

800  i 

39.6 

52.8 

58.8 

63.4 

68  .8 

70. 5 

73.9 

76.3 

76.5 

77.9 

78-3 

78.4 

78.8 

78.9 

79.2 

79 . 9 

bE 

700  1 

39.6 

52.8 

58.9 

63.5 

69 .1 

70.9 

74.5 

76.9 

77.4 

78.8 

79.1 

79. 3 

79.7 

79.  7 

80.0 

80.8 

GE 

600  i 

39.6 

52.  8 

59.0 

63.9 

69  .7 

71. 7 

75.4 

78.2 

78.6 

80.  1 

80.5 

80.6 

81.0 

81.1 

81 .4 

62.2 

GE 

500  1 

39.6 

52.9 

59.1 

64  .0 

70.2 

72.  3 

76.4 

79.6 

80.2 

81.9 

82.3 

82.5 

83.0 

83.1 

8  3.5 

64 .4 

GE 

400  I 

39.6 

52.9 

57.1 

64.0 

70.3 

72.  7 

77.6 

81.6 

82.4 

84 . 6 

85 . 1 

85.4 

86. C 

86.2 

86.7 

68  .  1 

GE 

300  1 

39.7 

52.9 

59.1 

64 . 1 

tO  .5 

73.0 

78.2 

82.8 

84.0 

86,8 

87.8 

88. 3 

89.3 

89.8 

90.5 

92.3 

6E 

200  1 

39.7 

52.9 

59.1 

6m  .  1 

70.5 

73.0 

78.4 

83.3 

84.6 

87.7 

89.1 

89.8 

91.5 

92.3 

93.4 

9b  .  1 

GE 

1001 

39.7 

52.9 

59.1 

64 . 1 

70.5 

73.0 

78.4 

83.3 

84 . 6 

87.8 

89.1 

89.9 

91.7 

92.6 

94,0 

99,0 

SE 

0  1 

39.7 

52.9 

59.1 

64.1 

70.5 

73.0 

78.4 

83.3 

84.6 

87.8 

89.1 

89.9 

91.7 

92.6 

94.1 

1  GO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  JBSERVAT IONS  :  7440 
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6L0BAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  7451  60  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-86 


fb 

month: 

FEB 

HOURSILST) • 

ODOO-OEOD 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

to 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/8 

1 

3/9 

5/8 

1/2 

5/16 

1/8 

0 

o 

NO 

CEIL  1 

54 .8 

59.0 

60.1 

60.5 

62.2 

62.  8 

62.5 

63.0 

63.0 

63.3 

63.8 

63.8 

63.7 

63.7 

63.8 

69.0 

► 

GE 

200001 

58.9 

63.8 

69  .9 

65.7 

67  .8 

68.  1 

68.2 

68.9 

68.9 

69.1 

69 .3 

69.3 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

GE 

18000 1 

59.0 

69.0 

65.1 

66.0 

68.1 

68.3 

68.9 

69.1 

69.  1 

69.5 

69.7 

69.7 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

GE 

16000 1 

59.2 

69.2 

65.9 

66.2 

68  .3 

68.6 

68.7 

69.9 

69.8 

69.  7 

70.0 

70.0 

70.  3 

70.3 

70.9 

70.6 

GE 

160001 

59.7 

65.  1 

66.3 

67.9 

69  .8 

70.  1 

70.3 

71.0 

71.0 

71 .8 

71  .6 

71.6 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

0 

GE 

12CQ0  t 

61.2 

67.  1 

68.3 

69. S 

72.0 

7  2.2 

72.8 

73.1 

73.1 

73.5 

73.7 

73.7 

79.1 

78.1 

79.2 

79.3 

3 

GE 

10000 1 

69  .2 

70.7 

71.8 

73.0 

75  .6 

75.9 

76.1 

77.0 

77.0 

77.8 

77.6 

77. 6 

78.0 

78.0 

78.  1 

78.9 

GE 

60001 

69.3 

?n.  n 

72.0 

73.1 

75.7 

76.0 

76.2 

77.1 

77.1 

77.5 

77.7 

77.7 

78.1 

78.1 

70.2 

78.6 

GE 

BOOO  1 

66.5 

79.9 

75.7 

77.3 

80.6 

60. 8 

61.0 

82.2 

82.2 

82.6 

82.8 

82.8 

83.2 

83.2 

83.3 

63.6 

n 

GE 

7000! 

67.7 

75.7 

77.1 

78.8 

82  .2 

82.  9 

82.  7 

83.9 

83.9 

88 . 2 

89  .5 

88.5 

88.8 

89.8 

89.9 

65.3 

GE 

6000  1 

68.8 

76.9 

78.3 

80.0 

83  .9 

83.6 

83.9 

85.0 

85.0 

85.9 

85  .6 

85.6 

86.0 

86.0 

86.1 

86.5 

GE 

SCOO  | 

70.6 

78.8 

80.3 

82.1 

85.5 

85.  7 

86.0 

87.2 

87.2 

87.5 

87.8 

87.8 

88.1 

88.  1 

8  «.2 

88.6 

GE 

6500  1 

70,9 

79. 2 

80.7 

82.9 

85  .9 

86.  1 

86.3 

87.5 

87.5 

87. 9 

88 . 1 

88.1 

88.5 

88.5 

88.6 

88 .9 

GE 

*♦000  | 

72,0 

80.9 

82.1 

83.9 

87  .6 

87.  6 

88.1 

89.3 

89.  3 

89.6 

89  .9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90 . 7 

GE 

3500  f 

72.3 

81.2 

82.8 

88,6 

88.1 

88.  3 

88. 8 

90.0 

90.0 

90.  3 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

91.0 

91.9 

GE 

30001 

72,9 

83.3 

89.9 

87.2 

90  .7 

90.9 

91.9 

92.6 

92.6 

92.9 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.6 

99  .0 

GE 

2500  1 

73,9 

8  3.9 

85.5 

87  .8 

91  .3 

91.5 

92.0 

93.2 

93.2 

93.5 

93.8 

93. B 

99 , 1 

99 , 1 

99.2 

V  9 .6 

GE 

2000  | 

73.9 

89.6 

86.0 

89.3 

9J.1 

93.  3 

93,9 

95.2 

95,2 

95.5 

95  .8 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.6 

GE 

18  JO  1 

73.9 

89.6 

86.8 

89.9 

93.2 

93.8 

98.0 

95.3 

95.3 

95.6 

95  .9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.7 

GE 

15001 

73.9 

85.3 

87.6 

90.3 

99  .2 

98.5 

95.2 

96.5 

96.5 

96.8 

97.1 

97.1 

97.8 

97.9 

97.5 

97.9 

■  ' 

GE 

1200  1 

73.9 

85.9 

87.8 

90.5 

99  .7 

9  M  .  9 

95.6 

96.9 

96,9 

97. 3 

97.5 

97.5 

97.9 

97.  9 

90.0 

98.9 

GE 

iroo  j 

73.9 

85.5 

87.9 

90.6 

99  .8 

95.1 

95.8 

97.1 

97,1 

97 , 9 

97.6 

97.6 

98.0 

98,0 

98.1 

98.5 

GE 

9  JO  1 

73.9 

85.6 

88.2 

90.9 

95.3 

95.5 

96.2 

97.5 

97.5 

97.9 

98 .1 

98. 1 

98.5 

98.5 

98.6 

98.9 

GE 

800  I 

73.9 

85.6 

88.2 

90.9 

95 .3 

95.  5 

96,2 

97.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98 . 2 

98.6 

00.6 

90.7 

99 . 1 

o 

GE 

700  1 

73.9 

85.7 

88.3 

91.0 

95  .9 

95.6 

96.3 

97 . 8 

97.8 

98. 1 

98.8 

98 . 8 

98. 7 

98,  7 

98.8 

99.2 

GE 

600  1 

73.9 

85.7 

88.3 

91  .0 

95  .♦ 

95.6 

96.3 

97.9 

97.9 

98.2 

9»  .5 

98.5 

98.8 

98.0 

98.9 

99 . 3 

GE 

500  l 

73.9 

85.7 

88.5 

91.2 

95  .5 

95.  8 

96.5 

98.2 

98.8 

98 . 7 

98  .9 

98.9 

99. 3 

99.3 

99.9 

99.8 

0 

GE 

600  1 

73.9 

85.  7 

88  .5 

91  .2 

95  .5 

95.8 

96.5 

90.2 

98.8 

98 . 7 

98.9 

98.9 

99. 3 

99.3 

99.8 

99 .8 

GE 

300  1 

73.9 

85.  7 

88.5 

91  .2 

95  .5 

95.8 

96.5 

98.2 

98,9 

98.7 

98  ,9 

98.9 

99.3 

99,  3 

99.9 

99.8 

0 

GE 

200  1 

73.9 

85.  7 

88.5 

91.2 

95  .5 

95.  8 

96. S 

98.2 

98.8 

98. 7 

9»  ,9 

98.9 

99. 3 

99,5 

99.6 

1  00.0 

GE 

1  JO  | 

73.9 

85.7 

88.5 

91.2 

95  .5 

95.6 

96.5 

98.2 

98.9 

98.7 

99  .9 

98.9 

99 . 3 

99. S 

99.6 

1  00. 0 

Of  73.9 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURS (L  S  T  t :  0300-0500 


CEILING 

IN 

1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN 

STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

10 

6 

5 

9 

3 

2  1/2 

2  1  1/2 

1 

1/9  1 

3/9 

5/8 

1/2 

S/16 

1/4 

0 

0 

NO 

CEJL  1 

48.3 

54.8 

56.1 

56.8 

58  .1 

58. 3 

58.7 

58.8 

58.9 

59.  1 

59.2 

59.4 

59.6 

59.7 

59.7 

CC.2 

GE 

20000 1 

53.1 

60.9 

62.3 

63.0 

64  .4 

64.7 

65.3 

65.6 

65.7 

66.2 

66.3 

66.4 

66.7 

66.8 

66.8 

67.3 

0 

GE 

180001 

53.1 

60.9 

62.5 

63.3 

64  .7 

64.9 

65.5 

65.8 

66.0 

66.4 

66.5 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.5 

GE 

160001 

53.5 

61.2 

62.9 

63.6 

65  .0 

65.3 

65.8 

66.2 

66.3 

66.8 

66  .9 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

67.8 

GE 

16000 1 

54.1 

61.8 

63.5 

64.2 

65.7 

66.  1 

66.7 

67.0 

67.1 

67.6 

67,7 

67.8 

68.1 

68.2 

68. 2 

66.7 

0 

GE 

120001 

56.3 

64.3 

66.0 

66.7 

68  .2 

68.7 

69.3 

69.6 

69.7 

70.2 

70.3 

70.4 

70.7 

70.8 

70.8 

71.3 

GE 

100001 

59.2 

68.6 

70.2 

70.9 

72.4 

72.  9 

73.5 

74.3 

74.4 

74.9 

75.0 

75.1 

75.4 

75.5 

75.5 

76 .0 

£> 

GE 

9000  1 

59.2 

68.8 

70.4 

71.1 

72.7 

k.  : 

7  7  , 

74.6 

74.  i 

75.1 

75.3 

75.4 

75.6 

75.7 

75.7 

lb  .2 

GE 

snoo  1 

62.5 

72.6 

74.2 

74.9 

76  .9 

77.4 

78.0 

78.8 

78.9 

79.4 

79.5 

79.6 

79.9 

8  C  •  0 

80.0 

80. 4 

GE 

7000  1 

62.9 

73.  1 

74.9 

75.7 

77  .7 

78.2 

78.8 

79.6 

79.7 

80.2 

80.3 

80.4 

80.7 

80.8 

80.8 

81 . 3 

0 

GE 

6000  1 

63.8 

74.  1 

76.2 

77.1 

79  .3 

79. 7 

80.4 

81.3 

81.4 

81.9 

82  .0 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.9 

GE 

5000  1 

65.3 

75.6 

78.3 

79.5 

81  .6 

82.  1 

82.8 

83.6 

83.7 

84 , 2 

84.3 

84.5 

84.7 

*4.8 

84.8 

85.3 

0 

GE 

6500  1 

65.6 

76.0 

78.7 

79.9 

82  .0 

82.4 

83.2 

84.0 

84.1 

84  •  6 

84  .7 

84.8 

85.0 

85.2 

85.2 

85.6 

GE 

6000  1 

67.8 

78.4 

81.4 

82.8 

85.2 

85.6 

86.3 

87.2 

87.3 

87.8 

87.9 

88.0 

88. 2 

88.3 

88.3 

88.8 

GE 

35001 

68.1 

78.8 

82.0 

83.4 

85  .7 

86.2 

86.9 

87.8 

87.9 

88.3 

88  .5 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

89.4 

■J 

GE 

3000  1 

69.3 

80.  8 

84.1 

85.7 

88  .3 

88.8 

89.5 

90.3 

90.5 

91.0 

91  .2 

91.3 

91.5 

01.6 

91.6 

92 . 1 

GE 

25J0  1 

69.6 

8  1.5 

84.8 

86.5 

89  .0 

89.5 

90.2 

91.0 

91.2 

91.8 

91  .9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.8 

o 

GE 

2000  1 

70.0 

82.  3 

85.7 

87. S 

90  .7 

91.2 

91.9 

92.8 

92.9 

93.5 

93.6 

93.8 

94.0 

94. 1 

94  .  i 

94.6 

GE 

18001 

70.0 

82.  3 

85.7 

87.5 

90  .8 

91.3 

92.0 

92.9 

93<  1 

93.6 

93.8 

93.9 

94 . 1 

94.2 

94.2 

94 . 7 

GE 

1500  1 

70.1 

82.  7 

86.1 

87.9 

91  .6 

92.  1 

92.8 

93.8 

93.9 

94 . 5 

94  .6 

94 . 7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.5 

o 

GE 

1200  1 

'’O.i 

82.  7 

86.2 

88.0 

91  .8 

92.2 

92.9 

93.9 

94.0 

94  •  6 

94  .7 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.6 

GE 

10001 

70.1 

82.  9 

86.5 

86.3 

92.1 

92.6 

93.3 

94,5 

94.6 

95.2 

95.3 

95.4 

95.6 

95.8 

95.8 

96.2 

GE 

900  1 

70.1 

82.9 

86.5 

88.3 

92.1 

92.  6 

93.3 

94.5 

94.6 

95.2 

95.3 

95.4 

95.6 

95.8 

95.8 

96.2 

GE 

800  1 

70.2 

83.3 

86.8 

88.7 

92  .6 

93.  1 

93.8 

94.9 

95.  1 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96 . 7 

GE 

7001 

70.2 

83.  3 

86.8 

86.7 

92  .6 

93.  1 

93.8 

94 . 9 

95.  1 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.7 

o 

GE 

600  1 

70.2 

83.  3 

86.8 

88.7 

92  .6 

93.  I 

93.8 

94.9 

95.  1 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.7 

GE 

500  1 

70.2 

83.  3 

86.8 

88.7 

92  .6 

93.  1 

93.9 

9S.1 

95.2 

95.8 

95  .9 

96. 1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.9 

GE 

6001 

70.2 

83.  3 

86.8 

88.6 

92  .7 

93.  2 

94.0 

95.2 

95.  3 

95.9 

96.0 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

97.3 

GE 

300  t 

70.2 

83.  3 

86.8 

88.8 

92  .7 

93.2 

94.0 

95.3 

95.4 

96  .  C 

96.1 

96 . 7 

97.4 

97.5 

97.5 

98.0 

GE 

2001 

70.2 

83.3 

86  .8 

68.8 

92  .7 

93.  2 

94.0 

95.3 

95.4 

96.0 

96 .1 

96.7 

97.6 

97.8 

98.0 

99.2 

GE 

1001 

70.2 

83.3 

86.8 

88.8 

92  .7 

93.2 

94.0 

95.3 

95.4 

96,0 

96  .2 

96.8 

97 . 9 

98.0 

98.4 

1  CO.O 

GE 

0  1 

70.2 

83.  3 

86.8 

88.8 

92  .7 

93.  2 

94.0 

95.3 

95.4 

96.0 

96  .2 

96.8 

97.9 

98.0 

98.4 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  *99 


O 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEAThER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURSILSTt:  0600-0000 


CEILING  VISIBILITY  IN  StATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

6E 

3 

6E 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

l  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1  /2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

□ 

NO 

CEIL  | 

42.6 

50.  1 

51.4 

51.5 

52.5 

52.7 

53.2 

53.5 

53.6 

54.1 

54  .5 

54.5 

S5.2 

55.4 

55.6 

56.7 

GE 

20000 1 

47.2 

55.1 

56.8 

57.0 

50.1 

58.2 

58.6 

59.4 

59.6 

60.  1 

60.7 

60.7 

61.5 

61.6 

61.8 

62.9 

GE 

1  80 JO i 

47.3 

55.2 

57.0 

57.2 

55. 3 

58.4 

59,0 

5°. 6 

:?.s 

60.3 

00.9 

60.9 

6 1  «  7 

6  *  •  8 

62.1 

63*1 

GE 

l&CODI 

47.5 

55.4 

57.1 

57.4 

58  .5 

58.7 

59.2 

59.8 

60,  1 

60.5 

61.1 

61.  t 

62.0 

62.1 

62.3 

63.4 

GE 

i«ooa | 

47.0 

55.7 

57.5 

57.7 

58  .9 

59.  1 

59.7 

60.3 

60,5 

61.0 

61  .6 

61.6 

62.4 

62.5 

62.8 

63.8 

GE 

1 2000  t 

49.5 

57.8 

59.7 

60.0 

61.1 

61.5 

62.1 

62.7 

62,9 

63.5 

64.1 

64.1 

64 , 9 

65.0 

65.3 

66 .3 

GE 

100001 

51.8 

61.1 

63.3 

63.  B 

65  .3 

65.6 

66.3 

67.0 

67.3 

68.1 

68  .9 

68.9 

69.7 

69.8 

70.2 

71.3 

GE 

9000  1 

52.1 

61.4 

63.5 

64.1 

65  .5 

65.8 

66.5 

67.3 

67,5 

68.3 

69.1 

69.1 

70,0 

70.  I 

70.4 

71.5 

GE 

8000  t 

55.1 

65.  1 

67.3 

68.1 

69  .6 

70. 0 

70.8 

71.5 

71.7 

72.6 

73.4 

73.4 

74.2 

74.3 

74.8 

75.9 

GE 

7000  1 

55.8 

66.2 

68.4 

69,3 

70.9 

71.4 

72.2 

72.9 

73.1 

74.0 

74  *8 

74.0 

75.6 

75.7 

76.2 

77.3 

GE 

60001 

56.2 

66.8 

69.3 

70.2 

72.1 

72.6 

73.5 

74.4 

74,7 

75.6 

76.4 

76.4 

77.3 

77.4 

77.9 

78.9 

GE 

50001 

56.8 

67.6 

70.3 

71,4 

73,3 

73.9 

74.8 

75.9 

76.1 

77.0 

78  .0 

70.0 

78.8 

78.9 

79.4 

SO .  4 

GE 

8S00I 

57.0 

68.0 

70.7 

71  ,7 

73.6 

74.2 

75.1 

76.2 

76.4 

77.4 

78.3 

78.3 

79.2 

79.3 

79.7 

BO. 8 

GE 

40QQ  | 

59.1 

70.2 

72.9 

74,0 

76.4 

77.0 

78.2 

79.5 

79.7 

80.7 

81.6 

8  1.6 

82.4 

82.6 

8  3.0 

84  .  1 

GE 

35001 

59.4 

70.6 

73.3 

74,3 

76  .8 

77.4 

76.6 

79.9 

80.  1 

61.0 

82  .0 

82.0 

82.8 

82.9 

83.4 

84.5 

GE 

3000  l 

60.7 

72.4 

75.4 

7b  ,4 

79.2 

79. 7 

80.9 

82.3 

82.6 

83.5 

e4  .5 

84.  S 

85.3 

85.4 

65.9 

87.0 

GE 

2530  1 

61.8 

73.9 

76.8 

78,0 

80.9 

81.5 

82.7 

84 . 1 

84.3 

85.3 

86  .2 

86.2 

87.0 

87.2 

87.6 

68  .R 

GE 

20001 

62.5 

74.9 

70.1 

79.5 

82.7 

83.  3 

64.6 

86.1 

86.3 

87.3 

88  .2 

68.2 

89.0 

89.2 

69.6 

90. 6 

GE 

1030  1 

62.5 

75.0 

78.2 

79,6 

62  .8 

83.  4 

84.7 

86.2 

86.5 

87. 4 

88.3 

88.3 

«9.2 

09.3 

89.0 

VC .  9 

GE 

1500  1 

62.9 

75.6 

78.9 

80,3 

83.7 

84.5 

85.7 

87.3 

87.6 

88 . 7 

8  6 

89.6 

90.5 

90.6 

91.0 

9  2.2 

GE 

1200  1 

63.0 

76.0 

79.4 

80,0 

84  .2 

84. 9 

86. 3 

87.9 

88.2 

89.  3 

90.2 

90.2 

9i  ,n 

Rl. 2 

91.6 

92.8 

GE 

10001 

63.0 

76,0 

79.4 

81.2 

84  .6 

85.  3 

86.6 

88.3 

88.7 

89.8 

90.7 

90.7 

91.5 

91.6 

92.1 

93,3 

GE 

900  l 

63.1 

76.2 

79.6 

81.5 

es  .a 

85.7 

87.3 

68.8 

89.2 

90.2 

91  .2 

91,2 

92.0 

R2.1 

92.6 

93.8 

GE 

BjO  1 

63.1 

76.  3 

79  .7 

81,7 

85  .4 

86.  1 

87.8 

89.3 

69.6 

90.  7 

91  .6 

91.6 

92. S 

92.6 

93.1 

44  ,2 

GE 

700  1 

63.1 

76.  3 

79.7 

81.7 

85  .6 

86.  3 

88.0 

89.9 

90,2 

91.3 

92.3 

92. 3 

93.2 

93.3 

93.8 

94 ,9 

GE 

800  1 

63,1 

76.  3 

79.7 

01  ,7 

85  .6 

86.  3 

as. a 

89.9 

90.2 

91.4 

92  .5 

92.5 

93.  3 

93.4 

93.9 

95. 1 

GE 

500  1 

63.1 

76.  3 

79.7 

81.7 

85  .6 

86.  3 

88.2 

90.1 

90.5 

91.8 

93.1 

93.  1 

93.9 

9  4.0 

94.5 

95.6 

GE 

930  1 

63.1 

76.  3 

79.7 

81 ,7 

65  .6 

86.  3 

88.2 

90.2 

90.6 

91 . 9 

93  .2 

93.2 

94.1 

94.2 

94.7 

96.0 

GE 

3001 

63.1 

76.  3 

79.7 

01  ,7 

85.6 

86.  3 

88.2 

90.3 

90.7 

92.0 

93  .4 

93.5 

94 . 5 

94.8 

95.3 

96.7 

GE 

200  1 

63.1 

76.3 

79.7 

81  .7 

85  .6 

86.  3 

88.2 

90.3 

90.7 

92.0 

93.4 

9  3.5 

94.5 

94. 8 

95.5 

98.5 

GE 

100  1 

63.1 

76.3 

79.7 

81.7 

85  .6 

86.  3 

88.2 

90.3 

90.7 

92.0 

93.4 

9  3.5 

94.5 

94.8 

95.5 

99.4 

GE 

of 

63.1 

76.  3 

79.7 

81 .7 

85  .6 

86.  3 

88.2 

90.3 

90.  7 

92.0 

93.4 

93.5 

94.5 

94.8 

95.5 

1  GO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


849 


o 

b 


i 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  79-88 

MONTH?  FEB  HOURSILSTl:  0900-1 1UO 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

r  r  t  i  ) 

.9 

90.  4 

51.9 

52.5 

53.7 

S3. 7 

53.8 

54.5 

54.8 

55.2 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.8 

GE 

2000D I 

48.3 

54.4 

56.3 

57.1 

58  .4 

58.5 

58.8 

59.5 

59.7 

60.2 

60.4 

60.5 

60.7 

60.7 

60.8 

61 . 1 

GE 

180U0 1 

48.8 

54.9 

56.9 

57.7 

59.0 

59.  1 

59.4 

60.1 

60.3 

60.8 

61  .0 

61.1 

61.2 

61.2 

61.4 

fcl.7 

GE 

16000 | 

49.0 

55.  1 

57.1 

50.1 

59.4 

59.5 

59.  7 

60.4 

60.7 

61.1 

6  1  .4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.7 

62.1 

GE 

14000 1 

51.0 

57.4 

59.4 

60.3 

61.6 

61.7 

62.0 

62.8 

63.0 

63.5 

63.7 

63.8 

64.0 

64.0 

64.1 

64.4 

GE 

120001 

52.8 

5  9.6 

61.8 

62.8 

64  .1 

64.2 

64.4 

65.3 

65.5 

66.0 

66  .2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.5 

66 .9 

GE 

10000 1 

55.0 

62.7 

65.3 

66.2 

67  .5 

67.  6 

67.0 

68.7 

68.9 

69.8 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

70.9 

GE 

9000  1 

55.0 

62.7 

65.3 

66.2 

67  .5 

67.6 

67.8 

68.7 

68.9 

69.8 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

70.9 

GE 

8000  | 

56.3 

64.9 

67.6 

68.7 

70*0 

70.  1 

70.3 

71.3 

71.5 

72.4 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73. 6 

GE 

7C0C  1 

56.9 

66.2 

68.9 

70.0 

71.3 

71.4 

71.6 

72.6 

72.8 

73.7 

74,1 

74.2 

74.3 

74.3 

74  ,4 

74.9 

GE 

6000  1 

56.9 

66.3 

69  .0 

70.1 

71.5 

71.7 

72.1 

73.0 

73.3 

74.2 

74  ,6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

75. 4 

GE 

SO  JO  | 

57.8 

67.6 

70  .4 

71.5 

72.9 

73.  1 

73.7 

74.7 

74.9 

76.0 

76  .3 

76.4 

76.6 

76.6 

76.  / 

77.1 

GE 

45001 

58.0 

67.  7 

70.6 

71.6 

73.0 

73.  3 

73.9 

74.9 

75.  3 

76. 3 

76.7 

76.0 

76.9 

76.9 

7  7.0 

77.5 

GE 

toool 

59.7 

70.6 

73.6 

74  .8 

76  .2 

76.4 

77.1 

78.4 

78.8 

79.9 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

81.0 

GE 

3500  | 

60.7 

71.6 

74.7 

75.9 

77  .5 

77.  7 

78.4 

19.7 

00.  1 

81.2 

81  .5 

81.6 

81 . 7 

8  1.7 

8  1.9 

82 . 3 

GE 

30001 

63.7 

75.  1 

78.2 

79.6 

81.3 

81.5 

82.7 

84,1 

84.5 

85.5 

85  .9 

86.0 

86.1 

86.  1 

86.2 

66.7 

GE 

2500  | 

64.5 

76.8 

80.1 

81.5 

83.3 

83.5 

P4 .9 

86.3 

86.7 

87.8 

88 . 1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.5 

68.9 

GE 

2000  1 

64 .9 

77.  5 

81.2 

82.6 

84  .7 

84. 9 

66.5 

88.2 

88.6 

09.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.  3 

90.5 

90.9 

GE 

180Q  1 

64,9 

77.5 

81.4 

82.8 

84  .9 

85.  2 

86.  / 

88.5 

88.8 

90.0 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

91.2 

GE 

1500  1 

65.1 

78.0 

01  .9 

83.4 

85  .7 

86.  Q 

87.6 

89.4 

89.8 

90. 9 

91  .3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

92 . 1 

GE 

1200  1 

65.1 

78.  1 

82.1 

83.6 

86.3 

86  ♦  6 

88.3 

90,2 

90.6 

91 . 8 

92.1 

92.2 

92.  3 

92.3 

92.5 

92.9 

GE 

10C0  | 

65.1 

78.2 

82.2 

83.7 

86  .5 

86.  7 

88.5 

9Q.  3 

90.  7 

91 . 9 

92  .2 

92.3 

92.5 

R2.5 

92.6 

93.1 

GE 

900  1 

65 . 1 

70.2 

82.2 

83  .9 

86  .7 

86.9 

88.7 

90.6 

90.9 

92.1 

92  .5 

92.6 

92.  7 

92.  7 

92,8 

93 . 3 

GE 

800  1 

65.1 

78.4 

02.4 

84.3 

87  .2 

87.4 

89.2 

91.2 

91.6 

92.8 

93,2 

93.3 

93.4 

93.4 

93,5 

94 .0 

GE 

100  1 

65.1 

78.4 

82.4 

04  .6 

87  .5 

87.0 

89,5 

91,8 

92.2 

93.4 

93.8 

9  3.9 

94.0 

94.0 

94 . 1 

94  .6 

GE 

600  1 

65.1 

70.4 

02.4 

84  .6 

87  .5 

87.  8 

89.5 

92.1 

92.  7 

93.9 

94  .2 

94. 3 

94.5 

94.5 

94.6 

95.1 

GC 

500  1 

65.1 

70.4 

82.6 

84.7 

87.6 

87. 9 

09.6 

92.2 

92.8 

94 . 1 

94  .5 

94.6 

94.7 

94. 7 

94,8 

95.3 

GE 

400  1 

65.1 

78.4 

82.6 

84.7 

80  .0 

88.  2 

90.0 

92.7 

93.3 

94 . 8 

95  .4 

95.5 

95.8 

95.8 

95.9 

96. 3 

GC 

JQOl 

65.1 

78.4 

82.6 

84.7 

88  .0 

80.2 

90.0 

92.7 

93.  3 

94 .9 

95.6 

95.8 

96.3 

96.6 

96,7 

97.3 

GE 

2001 

65.1 

78.4 

82.6 

84  .7 

88  .0 

88. 2 

90. C 

92.7 

93.  3 

94.9 

95.6 

95.8 

96.6 

47.  1 

97.5 

98.9 

GE 

100  | 

65.1 

70.4 

82.6 

84 .7 

88  .0 

88. 2 

90.0 

92.7 

93.3 

94 . 9 

95.0 

45.9 

96.  7 

97.2 

97.6 

99,6 

GE 

01 

65.1 

78.4 

82.6 

84.7 

88  .0 

88. 2 

90.0 

92.7 

93.  3 

95. 1 

95  .9 

96.0 

96.8 

97.3 

97.8 

1  GO  .  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  849 


O 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  79-88 

MONTH:  FEB  HOURS1LSTI:  1200-14D0 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

t  /4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

45.7 

50.2 

51.6 

52.3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

GE 

200001 

51.7 

57.4 

59.5 

60.8 

62.2 

62.  3 

62.5 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

180001 

52.3 

56.0 

60.1 

61.4 

62  .8 

62.9 

63.1 

65.3 

63.  3 

63.3 

63.3 

6  3.3 

63.4 

63.4 

6?. 4 

63.4 

GE 

16000 | 

52.5 

58.2 

60.3 

61.6 

63.0 

63.  1 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

6  3.6 

b3.6 

GE 

110001 

55.0 

61.0 

63.3 

64  .5 

66.0 

66.  1 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.7 

66.  7 

66.7 

b6. 7 

GE 

12000  1 

57.7 

64.5 

66,8 

68.1 

69.6 

69.7 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

10000 1 

60.8 

68.8 

71.0 

72.3 

74  ,Q 

74.  1 

71 . 1 

74.6 

74.6 

74.o 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74 .8 

GE 

9000  1 

60.8 

68.8 

71.0 

72.3 

74  .0 

74.  1 

74.6 

74.7 

74.7 

74. 7 

74  .8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

8000  1 

63.3 

71.8 

74.6 

76.0 

77  .6 

77.  7 

78.3 

78.4 

78.4 

78 .4 

78.6 

78.6 

78.  7 

76.  7 

70.7 

78 . 7 

GE 

70001 

63. B 

72.8 

75.5 

76.9 

78  .6 

78. 7 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

6000  1 

63.8 

72.8 

75.5 

77.0 

78.7 

78.8 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.  7 

79.7 

79.7 

GE 

5000  1 

65.0 

74.3 

77.0 

78.7 

80.3 

60.4 

81.? 

81 . 3 

81.3 

81.4 

81  .5 

81.5 

81.6 

81.6 

8  1.6 

61  .6 

GE 

4500  1 

65.0 

74.6 

77.3 

78.9 

80.6 

80.  7 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

01.9 

81.9 

61.9 

GE 

1000  1 

66.2 

77.  1 

80.2 

81.9 

8  3  .6 

83.  7 

84.6 

84.7 

84.7 

84 . 8 

64  .9 

84.9 

85.0 

05.0 

81.0 

65.0 

GE 

3500  1 

67.0 

78.  1 

81.2 

82.8 

84  .7 

84.8 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.  1 

86.  1 

66 . 1 

GE 

3000  1 

70.3 

81.7 

85,0 

86.9 

89  .0 

89.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

250C  1 

70.4 

82.9 

86.2 

88  .2 

90.3 

90.  5 

91.5 

91.8 

91.8 

91 . 9 

92.0 

92.0 

92.  1 

92.  J 

92.1 

92.1 

GE 

2000  t 

70.9 

83.5 

86.9 

89.0 

91  .6 

91.9 

93.2 

93.4 

93.5 

93.8 

94 .0 

94 . 0 

94 . 1 

04. 1 

94. 1 

94  .  1 

GE 

18001 

70.9 

83.5 

86.9 

89  .0 

91  .6 

91.9 

93.2 

93.4 

93.5 

93.8 

94  .0 

94.0 

94 . 1 

94.1 

94 . 1 

94 . 1 

GE 

1500  1 

71.0 

83.6 

87.0 

09 .4 

92. S 

92.  7 

94.2 

94,6 

94.7 

94 . 9 

95.3 

95. 3 

95.4 

95.4 

9  5.4 

95.4 

GE 

12001 

71.0 

83.6 

87.0 

89.5 

92  ,9 

93.  3 

94.8 

95.2 

95.  3 

95.5 

95  .9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

1000  1 

71.0 

83.6 

87.0 

89.0 

93,3 

93.6 

95.3 

95.6 

95.8 

96.1 

96.5 

96.5 

96.  7 

96.  7 

96.7 

9b  .  7 

GE 

900  1 

71  .0 

8  3.6 

87.2 

90.0 

93.6 

94.0 

95.9 

9b.  3 

96.5 

96.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

9  7.4 

97.4 

GE 

8  JO  1 

71.0 

83.6 

87.2 

90.0 

93.6 

94.0 

96.0 

96.6 

96.7 

97.2 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97 . 8 

GE 

700  1 

71.0 

83.6 

87.2 

90.0 

9  3.6 

94. 2 

96.2 

97.1 

97.2 

97,6 

98 . 1 

90 . 1 

90.4 

98.4 

98.4 

98 .4 

GE 

600  1 

71  .0 

83.  6 

87.2 

90.0 

93.6 

94.2 

96.2 

97.2 

97.3 

98.0 

98.5 

98.5 

98.7 

98.  7 

90 . 7 

96 . 7 

GE 

500  1 

71  .0 

83.6 

87  .2 

90.0 

93  .6 

94. 3 

96.3 

97.4 

97.5 

08 . 4 

90  .9 

98.9 

99, 3 

99.  3 

99.3 

99 . 3 

GE 

400  1 

71.0 

83.6 

87.2 

90.0 

93.6 

94 . 5 

96.5 

97.8 

98.0 

98 . 8 

90  ,4 

0  9, 4 

99.0 

99.8 

99,8 

99.8 

GE 

300  1 

71.0 

8  3.6 

87.2 

90.0 

93.6 

94.5 

96.5 

97.9 

98. 1 

98 . 9 

99  .6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

200  1 

71  .0 

8  3.6 

87.2 

90.0 

93.6 

94.5 

96.5 

97.9 

98. 1 

08.9 

99.6 

99.6 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

1  LO.0 

GE 

1001 

71.0 

83.6 

87.2 

90.0 

93.6 

94. 5 

96.5 

97.9 

98.1 

98.9 

99  ,6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

0  1 

71  .0 

83.6 

87.2 

90.0 

93,6 

94.5 

96.5 

97.9 

98.1 

98 . 9 

99,6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


849 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FRESUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  VEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-BB 

MONTH:  FEB  HOURSILST):  1500-1700 

CE1LIN(i  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

44 .5 

49.  5 

50.8 

51.9 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52  .5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GE 

20C00I 

53.2 

59.0 

60.7 

62.2 

62  .8 

62. 8 

C3.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63  2 

63.2 

63.2 

6  3.2 

63 .2 

GE 

18000 1 

3  4.1 

59.9 

61.5 

63.0 

63.6 

63.6 

64.0 

64.0 

t>  4  »  0 

64.0 

64  .0 

64.0 

64,0 

64.0 

64.0 

64 .0 

nr 

IbOOOl 

54  .2 

60.0 

61.6 

63.2 

63.8 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64 . 1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64 . 1 

64 . 1 

GE 

14C00 1 

56.7 

62.  7 

64  .5 

66.0 

66  .6 

66.  6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66,9 

66.9 

66 . 9 

66 .9 

GE 

120001 

59.7 

66.  5 

68.2 

70.0 

70.6 

70.6 

71.0 

71.0 

71.0 

7!  .0 

71  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.  P 

71.0 

GE 

lOOQO 1 

62.5 

70.  7 

72.6 

74.5 

75  .4 

75.4 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76 .4 

GE 

900  0  ( 

62.7 

71,0 

72.8 

74.7 

75.7 

75.  7 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76. 6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76 .6 

GE 

8000  | 

65.5 

74.9 

77  .0 

78.9 

79  .8 

79. 8 

80.5 

80.8 

80.6 

80.  B 

80.8 

80.8 

80,8 

60.8 

80.  P 

GE 

70U0I 

66.1 

75.6 

77.9 

79.9 

80  .9 

80.9 

81.7 

81.9 

8  1.9 

81.9 

81  .9 

81.9 

81.9 

61.9 

8  1.9 

GE 

6CQ0I 

66.4 

75.8 

70.2 

80.2 

81  .1 

81.1 

81 ,9 

82.2 

82.2 

82 . 2 

82  .2 

82.2 

82.2 

02.2 

82.2 

62.2 

GE 

5000  t 

67.3 

77.3 

79.7 

81.8 

83.1 

83.  1 

84  .  1 

84 . 3 

84  .  3 

84 . 3 

84 . 3 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

GE 

*♦500  1 

67.4 

77.6 

80.0 

82.2 

83.5 

83.  5 

84.4 

84.7 

84. 7 

84  .  7 

84 .7 

84.7 

84.7 

64.7 

84.7 

GE 

4000  1 

69.1 

80.  3 

83.0 

85.2 

86  .5 

86.5 

87.6 

88.0 

86.0 

88.0 

88  .0 

88.0 

88.0 

68.0 

GE 

J5U0  1 

69.9 

81.2 

83.9 

86.2 

87  .6 

87.6 

88.7 

89.0 

89. Q 

89 . 0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

3000  1 

T>  .  ? 

a  t.  7 

86.7 

a  n  .  o 

90  .3 

90.  3 

91.4 

91.7 

91.7 

91 . 7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91  ,  7 

GE 

2500  | 

72.6 

84.4 

87  .4 

09.7 

91.3 

91.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

2000  1 

72.8 

85.5 

88  .9 

91.5 

93.4 

93.6 

94 . 7 

95.3 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

1800  1 

72.  8 

85.5 

88.9 

91.5 

93  .4 

93.6 

94 . 7 

95.3 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

1500  I 

73.0 

85.  7 

89.1 

92.0 

94  .2 

44.5 

95.5 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

1200  1 

73.0 

86.0 

89.4 

92.2 

94  .7 

94 . 9 

96.2 

97.2 

97.  3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .S 

GE 

1000  ) 

73.0 

86.0 

89.5 

92.6 

95  .0 

95.  3 

96.8 

97.9 

98.Q 

98.2 

98  .2 

98 . 2 

„„ 

GE 

900  1 

73.0 

86.0 

89.5 

92.6 

95  .0 

95.  3 

96.8 

97.9 

98.0 

98.2 

98  .2 

98 . 2 

98.2 

98.2 

GE 

«UC  1 

73.0 

86.  3 

89.0 

93.0 

95*9 

96.  1 

97 . 9 

90.9 

99.  1 

99. 3 

99 . 3 

99. 3 

99. 3 

99.  3 

GE 

700  1 

73.0 

86.  3 

89.0 

93.0 

95.9 

96.  1 

98.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99  .4 

99 . 4 

99.4 

GE 

GOO  1 

73.0 

86.  3 

89.8 

93.0 

95  .9 

96.  1 

98.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99 .4 

99.4 

99.4 

99.  4 

94.4 

99.4 

GE 

500  1 

73.0 

86.  3 

89.8 

93.0 

95.9 

96.  1 

98.0 

99.2 

99. 3 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

GE 

400  1 

73.0 

86.  3 

89.8 

93.0 

95  .9 

96.  1 

98.0 

99.3 

99.5 

99.8 

99 .8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

300  1 

73.0 

86.  T 

89.0 

93.0 

95  .9 

96.  1 

98.0 

99.4 

99.fe 

99.9 

99  .9 

99.9 

99 . 9 

99.  9 

99.9 

GE 

200  1 

73. C 

86.  3 

89.0 

93.0 

95  .9 

96.  1 

98.1 

99,5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.  Q 

100.0 

1  00.0 

100.0 

GE 

1  00  | 

73.0 

8  6.3 

89.0 

93.0 

95  .9 

96.  1 

98.1 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LG.  a 

GE 

01 

73.0 

86.  3 

89.8 

93.0 

95  .9 

96.  I 

98.1 

99.5 

99.  8 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  PO.O 

100.0 

1  60.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


847 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-88 

MONTH!  FEB  HOURSCLSTI:  1600-2000 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN'  1 

rcci  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

l  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

*  '8 

GE 

1/2 

GE 

c  / 1 6 

GE 

1/4 

GE 

NO 

CEIL  1 

49.2 

52.8 

54  .e 

56.0 

56  .9 

57.  1 

57,3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

20D00 | 

55.0 

59.3 

61  .5 

63.2 

64.3 

64. 5 

64,9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65,0 

65.0 

65.0 

65.0 

GE 

180001 

55.8 

60.4 

62.5 

64.3 

65  .4 

65.6 

66,0 

66.0 

66.0 

66.0 

66 . 1 

66.1 

66.1 

66.  1 

66.1 

66.1 

GE 

16000 l 

56.0 

60.6 

62.8 

64.5 

65.6 

65.8 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66 .3 

66 . 3 

66.3 

66.3 

66.3 

bb.  J 

CE 

14000  | 

59.0 

64.  1 

66  .2 

68.2 

69  .3 

69.  5 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

J  0  •  0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

120001 

63.0 

68.3 

70.7 

72.9 

74.1 

74.3 

74.7 

74.7 

7  h  •  7 

74. 7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74 , 6 

GE 

10000 1 

65.7 

71.6 

74.0 

76.6 

70.3 

78.  5 

79.2 

79.2 

79.2 

79,2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

9000  1 

65.7 

71.6 

74.0 

75.6 

78.3 

78.5 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

80001 

68.0 

74.6 

78.3 

81.1 

82.7 

83.0 

83.7 

83.8 

83.8 

03.8 

83  .9 

8  3.9 

03.9 

4  3.  9 

0  3.9 

83.9 

GE 

70001 

68.3 

75.  1 

78.7 

81.7 

83.3 

83. 6 

84 . 3 

84 . 4 

84.4 

84 . 4 

84  .5 

84.5 

84.5 

84 . 5 

64.5 

*4.5 

GE 

6CG0  1 

68.8 

75.  7 

79  .4 

82.4 

84  .0 

84.  3 

85.0 

85.1 

85.  1 

P5.  1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

es.2 

GE 

5000  1 

69.4 

77.  1 

81.1 

84  .0 

86 .1 

86.  3 

87.0 

87.1 

87.  1 

87.  1 

87  .2 

8  '.2 

87.2 

87.2 

87. 2 

67.2 

GE 

<•$00  1 

70.2 

77.9 

81.9 

84  .9 

86  .9 

87.  1 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88  .  I 

88  .  1 

88.1 

88.  1 

80.  1 

86 . 1 

GE 

8000  1 

71.4 

79.  7 

84.0 

87.1 

89 .1 

89.  4 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.  3 

90. 3 

90.3 

90.3 

9G.3 

GE 

55  JO  1 

71.5 

79.8 

84.2 

87.2 

89.2 

89.5 

90.2 

9Q.  3 

90.4 

9Q  .  4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

50.5 

GE 

3000  l 

72.7 

81.6 

85  .9 

89.1 

9  1  .4 

91.6 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

9?  .9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

250  0  1 

72.8 

81.8 

06.3 

89.6 

92  .4 

92.  7 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

94  .0 

94,0 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

GE 

2000  1 

72.8 

83.0 

87.5 

9]  .0 

94  .2 

94. 7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96 . 1 

96. 1 

96.1 

96.  1 

96.1 

96.1 

GE 

1800  \ 

72.8 

8  3.0 

87.5 

91.0 

94  ,2 

94,7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96 .1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

9b.  1 

GE 

1500  1 

72.8 

83.  1 

87.7 

91  .6 

95  .0 

95.  5 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96  a  9 

96.9 

96 . 9 

96.9 

96 . 9 

96.9 

GE 

1?  CO  1 

72.8 

83.5 

88.1 

92.0 

95  .6 

96.  I 

97.2 

97.3 

97.4 

97. 4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

10001 

72.8 

8  5.7 

88.3 

92.3 

96.3 

96,  8 

97.9 

98.5 

98.6 

98.6 

98 .7 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

GE 

900  1 

72.8 

8  3.7 

88.4 

92.4 

96  .5 

96.9 

98.0 

98.6 

98.7 

98.9 

99 , 1 

99. 3 

99.  3 

99.  3 

99.3 

99.3 

GE 

8  J  0  1 

72,8 

83.7 

88.4 

92.4 

96  .5 

96.9 

98.0 

98.6 

90.7 

98 . 9 

99 . 1 

99. 3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99 . 3 

GE 

700  1 

72.8 

83.  7 

88.4 

92.4 

96 .5 

96.  9 

98. 1 

98 . 7 

98.8 

«>9. 1 

99  .2 

99.4 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99 .4 

GE 

600  1 

72.8 

8  3.  7 

88  .4 

92.4 

96  .5 

96.  9 

98.1 

98.7 

98.8 

99. 1 

99,? 

99 . 4 

99 . 4 

49.4 

99.4 

59.4 

GE 

500  1 

72.8 

83.7 

88  .4 

92  .4 

96  .7 

97.  2 

98.3 

98.9 

99.  1 

99. 5 

99.6 

99.9 

99.9 

49.9 

99.9 

99.9 

GE 

4  U  0  1 

72.8 

83.7 

80.4 

92.4 

96  .7 

97.2 

98.3 

98.9 

99. 1 

99 . 5 

99  .6 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300  1 

72.8 

83.  7 

80.4 

92  .4 

96  .7 

97.  2 

98.3 

98.9 

99.  1 

99 . 5 

99.6 

99.9 

90,9 

49,9 

99.9 

99.9 

GE 

200  1 

72.8 

83.  7 

88  .4 

92.4 

96  .7 

97.  2 

98.3 

90.9 

99.  1 

99. 5 

99.6 

99.9 

99.9 

YVi» 

99.9 

49 . 9 

GE 

100  1 

72.8 

83.  7 

88.4 

92.4 

96  .7 

97.  2 

90. 3 

96.9 

99.  1 

99. 5 

99  .6 

99.9 

99.9 

99,9 

'■  V.9 

1  00.0 

GE 

01 

72,8 

8  3.  i 

88.4 

92.4 

96  .7 

97.2 

98.3 

98 . 9 

99.  1 

99.5 

99  .6 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

9  9.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  846 


rr 
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TO  I  At.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  950 


GLOGAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHCR  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-66 

MONTH:  FEB  HOURSlLSTt:  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  l 

GE 

in 

GE 

6 

Gl 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1  /  4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

4  9.6 

54.8 

56.0 

57.7 

59  .0 

59.0 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GE 

20CG0  1 

54.6 

60.3 

61.7 

63.5 

65 .0 

65.0 

65.6 

65. b 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

I  80 -JO  i 

56.0 

6  1.7 

63.1 

64  .9 

66  .7 

66.  7 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

6  7.6 

67.6 

6  7.6 

67.6 

6  7.6 

GE 

16000 1 

56.0 

61.7 

63.1 

64  .9 

66 .7 

66.  7 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

b 7  ,5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

14000  1 

57.2 

6  3.6 

65.0 

66.9 

69  .0 

69.0 

69.7 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70. 1 

70.  1 

70.  1 

7C.  1 

GE 

12000  1 

59.6 

6  6.3 

68.0 

70.0 

72.2 

72. 2 

72.9 

72.9 

73.0 

7  3.2 

73.2 

7  1.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

lccun  l 

62.5 

70.4 

72.1 

74  .5 

76.7 

76.  7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.  1 

7  8.1 

78  .  1 

GE 

9000  1 

62.5 

70.  4 

72 . 1 

74  .5 

76.7 

76.  7 

77.7 

77.7 

77.8 

77 . 9 

77.9 

78  .  1 

78.1 

78.  1 

78.1 

78  .  1 

GE 

8000  1 

65 . 1 

74.3 

76.5 

79.6 

82  .4 

82.4 

83.3 

83.3 

83.  5 

83.6 

83  .6 

8  3.8 

83.8 

83.8 

6  3.8 

83.6 

GE 

7000  1 

66 .0 

75.  3 

77.4 

BO. 7 

8  3.6 

83.  6 

84.5 

84.5 

84 . 6 

84 . 8 

84  .8 

85.0 

85.0 

eb.o 

65.0 

85.0 

GE 

6000  f 

67.0 

76.  5 

78.6 

8  l  .9 

64  .8 

84  .  6 

85. 7 

85.7 

65.8 

85 . 9 

85.9 

86.2 

86 . 2 

86.2 

66.2 

66  ■  2 

GE 

5CU0  1 

67.6 

77.  3 

79  .6 

63.1 

8S  .9 

85.  9 

86.9 

8b  .9 

87.0 

P  7  .  1 

87 . 1 

8  7.4 

87.4 

8  7.4 

87.4 

6  7.4 

GE 

4SUC  I 

68.2 

78.0 

80 .3 

8  3.8 

66  .6 

86.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.8 

87  .8 

88.1 

88.  1 

P  8.  1 

8«.l 

66. 1 

BE 

40  00  1 

68.9 

79.7 

82  .0 

85.6 

80  .4 

88.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89 . 6 

89.6 

89.8 

89. 8 

F  9 . 8 

09.  P 

69.8 

GE 

35  u  0  1 

69.0 

79.8 

82.2 

85.7 

68  .7 

88.  7 

89.0 

89 . 8 

90.  1 

90 . 2 

90.2 

90.4 

90 . 4 

90. 4 

9  0.4 

9G.4 

GE 

3n0  0  1 

70.2 

82.5 

85.0 

88 .5 

9  1  .6 

91.6 

92.8 

92 . 8 

93.0 

93  .  1 

9  3.1 

9  3.4 

93.4 

93.4 

9  3.4 

43.4 

GE 

25001 

70.3 

82.6 

85.3 

88  .9 

92  .0 

92.  1 

93.3 

93.3 

93.5 

93 . 6 

93.6 

9  3.9 

93.9 

9  3.9 

9  3.9 

93.9 

GE 

2000  1 

70.  t 

8  3.5 

86 . 3 

90.2 

93.5 

93.6 

94 .  a 

94.8 

95.0 

95.2 

95.2 

95.4 

95 . 4 

95.4 

9S.« 

95.4 

GE 

1  BOO  1 

70.6 

8  3.5 

86 . 3 

90.3 

93.7 

93.9 

95.0 

95.0 

95.  3 

95.4 

95  .4 

95.6 

95,6 

95.6 

95.6 

55. 6 

GE 

1500  l 

70.9 

8  4.0 

87.1 

91.5 

95  .0 

95.  2 

96.3 

96.3 

96.6 

°6  .  7 

96.7 

96 . 9 

96 . 9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1200  1 

70.9 

84. 0 

87.2 

91.7 

95.3 

95.5 

96.9 

97.0 

97.3 

97,4 

9  7.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.fc 

97.6 

GE 

1000  1 

70.9 

8  4.0 

87.2 

92  .  1 

95  .6 

95. 9 

97.5 

98 . 1 

98.  3 

98 . 5 

90  .6 

<70.7 

98.  7 

90. 7 

90.7 

9P  .  7 

f.E 

9(J  0  1 

7Q.9 

84.0 

87.4 

92  .2 

95  .7 

96.  0 

9  7.6 

98.2 

98.5 

98 . 6 

98  .6 

98 . 8 

98 . 8 

96.6 

98.8 

98 . 8 

GE 

BOO  1 

70.9 

84.0 

87.4 

92  .2 

95  .7 

96.0 

97.6 

98.3 

98.6 

98 . 7 

98  .  7 

98 . 9 

98 . 9 

98.9 

9  0.9 

96  .9 

Gf 

7  0  0  1 

70.9 

84.0 

0  7  .4 

9  2.2 

95  .9 

96.  1 

97.0 

90.5 

98.7 

98 . 8 

98.8 

99  .  1 

99  .  I 

99.1 

99. 1 

99. 1 

GF 

600  1 

70.9 

84 .  c 

87.4 

92.2 

95  .9 

96.  1 

9R  .0 

98 . 7 

98 . 9 

99. 1 

99  .  1 

99. 3 

99 . 3 

99. 3 

99.3 

99  .  3 

GE 

500  1 

70.9 

84.0 

87  .4 

92.2 

96 . 3 

96.6 

98.5 

99.3 

99.5 

99 . 6 

90 .6 

99.9 

99.9 

99. 9 

99 . 9 

99.9 

Gf 

4001 

70.9 

84.0 

87.4 

92.2 

96  .3 

96. 6 

98.5 

99 . 3 

99.5 

99.6 

99  .6 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

49 .9 

GE 

TOO  1 

70.9 

84.0 

87  ,u 

92.2 

96.3 

96.  6 

98.5 

99. 3 

99.5 

99 . 6 

99 .6 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

V9 .9 

Gl 

200  1 

70.9 

8  4.0 

87.4 

92.2 

96  .3 

9b.  6 

94.5 

99  ,  J 

99.5 

99 . 6 

99.6 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

90 . 9 

GE 

100  1 

70.9 

84.0 

8  7.4 

92.2 

96  .3 

96.6 

98.5 

99  .  3 

99.5 

99.6 

99  .6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

0  1 

70.9 

8  4  .  fj 

8  7,4 

92  .2 

96 . 3 

96 . 6 

98.5 

99.3 

99.5 

99.6 

99  ,fc 

99.9 

99 . 9 

99.9 

9  9.9 

ILO.O 

TOTAL  NUMBER  O*-  OBSERVATIONS: 


84  6 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  79-68 

MONTH:  FEB  HOURS ( L  S  T ) :  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  ! 

FEET  | 

GE 

ID 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

47.4 

52.  7 

54,1 

54.9 

56  .0 

56.1 

57.1 

57.1 

17.4 

GE 

20000 1 

52.8 

58.8 

60.5 

61  .6 

62  .9 

63.0 

64 . 4 

64.4 

64 . 7 

GE 

18000 1 

53.3 

59.4 

61.1 

62.2 

63  .6 

63.  7 

64 . 1 

64 . 4 

64.5 

64 . 7 

64.9 

64.9 

65.1 

65.2 

65.2 

65.5 

GE 

16000 1 

53.5 

59.6 

61,3 

62.4 

63.6 

63.  9 

64 . 3 

64.6 

64.  7 

64 . 9 

65 . 1 

65.1 

65.3 

65.4 

65.4 

65.7 

GE 

16000 1 

55.1 

61.4 

63.2 

64  .4 

65  .9 

66.0 

66.5 

66.8 

66.9 

67.  1 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.6 

67.9 

GE 

12000 1 

57. 5 

64.3 

66.2 

67.5 

69  .0 

69.2 

69.6 

69.9 

70.0 

70.3 

70.4 

70.5 

70.7 

70.7 

70.8 

71.0 

GE 

10000 1 

60.2 

68.  1 

70.0 

71  .5 

73.1 

73.  3 

73.9 

74.4 

74.4 

74 . 8 

75.0 

7  S .  1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.6 

GE 

9000  1 

60.3 

68.2 

70.1 

71.6 

73  .2 

73.  4 

74.0 

74.5 

7  4,6 

74.9 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.5 

75.8 

GE 

60001 

62.8 

71.6 

73.9 

75.5 

77  .4 

77.6 

78.2 

78.8 

78.8 

79.2 

79.4 

79.5 

79.7 

79.  7 

79.8 

60.1 

GE 

70Q0  1 

63.4 

72.5 

74.9 

76.6 

78  .6 

78.8 

79.4 

79.9 

80.0 

80.3 

80.5 

80.6 

80.8 

8  0.8 

80.9 

81.2 

GE 

6000  1 

64.0 

73.  I 

75.6 

77.4 

79 .3 

79.  6 

80.2 

80.8 

80.9 

81.2 

81  .4 

0  1.5 

81.7 

81-7 

8  1.8 

62.1 

GE 

5000  1 

65.0 

74.5 

77,1 

79.0 

81.1 

81.  3 

82.0 

82.6 

82.  7 

83.  1 

83.3 

83.4 

83.6 

83. b 

83.7 

64.0 

GE 

4500  I 

65,3 

74.9 

77.5 

79.4 

81.5 

81.7 

82.5 

83.0 

83.  1 

83.5 

83.8 

83.8 

84.0 

84.1 

84.  1 

84  .4 

GE 

4000  1 

66.8 

77.0 

T9. 9 

81.9 

84  .1 

84.  3 

85.2 

85.8 

85.9 

86.  3 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.9 

67.2 

GE 

3500  1 

67.2 

77.6 

80.5 

02.5 

84  .8 

85.0 

05.9 

86.5 

86.7 

87 . 0 

87.3 

87.3 

87.5 

87.6 

87.7 

88  .0 

GE 

3000  1 

69.0 

80.  1 

83.2 

85.3 

87.7 

08.0 

88.9 

89.6 

09.8 

90 . 2 

90.4 

90.4 

90.7 

90.  7 

90.8 

91.1 

GE 

2500  1 

69.4 

8  1.0 

84 ,1 

86.3 

88  .8 

89.  1 

90. 1 

90.8 

90.9 

91.3 

91  .5 

91.6 

91.8 

91.8 

9  1.9 

92.2 

GE 

2000  1 

69.7 

81.8 

35.2 

87  .6 

90  .5 

90.  6 

9  1,9 

92.7 

92.9 

93. 3 

93.5 

93.6 

93.8 

93.8 

9  7.9 

GE 

1800  1 

69.7 

8  1.9 

05,2 

87 .6 

90  .6 

90.9 

92.0 

92 . 8 

93.0 

93.4 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

94.0 

94  .3 

GE 

1500  1 

70.0 

82.3 

85.7 

88.3 

91  .5 

91.8 

93.0 

93.9 

94.0 

94 . 5 

94  .7 

94.8 

95.0 

<55.0 

95.1 

96 . 4 

GE 

12001 

70.0 

92.  4 

85.9 

88.5 

91  .9 

92. 3 

93.5 

94.4 

94.6 

95.  1 

95 .4 

95.4 

95.6 

96.  7 

95.7 

96. C 

GE 

1000  1 

70.0 

82.5 

86  .0 

*9 .8 

92.3 

92.6 

94 ,0 

95.0 

95.  2 

95.7 

96.0 

96.0 

96.  3 

9b.  3 

96.4 

96 . 7 

GE 

900  1 

70.0 

82.  S 

86.1 

89.0 

92  .5 

92.9 

94  ,  2 

95.3 

95.5 

96 . 0 

96 .3 

96 . 3 

96.6 

96.6 

96.7 

97. 0 

GE 

800  I 

70.0 

82.7 

06.2 

89.2 

92  .8 

93.  1 

94,5 

95.7 

95.9 

96 . 4 

96.7 

96.8 

97.0 

9  7.0 

97.  J 

97.4 

GE 

700  1 

70.0 

82.  7 

86.3 

89.2 

92  .9 

93.  3 

94 . 7 

95.9 

96.  1 

96. 7 

97.0 

97.1 

97.3 

9  7.3 

97.4 

97 . 7 

GE 

6u  0  I 

70.0 

82.7 

86.3 

89  .2 

92  .9 

93.  3 

94 , 7 

96.0 

96.3 

96.8 

97,1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.9 

GE 

5  (j  0  1 

70.0 

82.  7 

86.3 

89.2 

93.0 

93.4 

94 . 9 

96.3 

96.5 

97.2 

97  .5 

97.6 

97.8 

97.9 

9  0 . 0 

GE 

6  0  0  1 

70.0 

82.7 

86.3 

09.3 

93.0 

93.  5 

95.0 

96.4 

96.7 

97 . 4 

97.7 

9  7.8 

98 . 1 

08.2 

99.3 

GE 

3001 

7D.D 

82.  7 

86. 3 

89.3 

93.0 

93.5 

95,0 

96.5 

96.  8 

97 . 4 

97.9 

98 . 0 

98 . 4 

98.5 

98.6 

98.9 

GE 

200  1 

70.0 

82.  7 

86.3 

09.3 

93.0 

93.5 

95.0 

96.5 

96.8 

97 . 5 

97.9 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

99 . 5 

GE 

100  | 

70.0 

82.7 

86.3 

89.3 

93.0 

93.5 

95.0 

96.5 

96.  8 

97 . 5 

97.9 

98 . 1 

98  5 

98  » 

98.9 

99.9 

GE 

0  1 

70.0 

82.7 

86.3 

89.3 

93.0 

93.  5 

95.0 

96.5 

96.  8 

97.5 

97.9 

98  .  1 

<-8.5 

98.7 

90.9 

1  DO.O 

total  NUMBER  of  OBSERVATIONS: 


6784 


GLOBAL  CLIHATOLOGT  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-67 

MONTH:  MAR  H0URSILST1:  0000-0200 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEC7  | 

GC 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

l 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GC 

0 

NO 

CEIL  l 

59.8 

61.8 

63.7 

63.9 

64  .3 

64. 3 

64 .4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

t  4  •  6 

GE 

2C0U0  1 

63.7 

65.9 

67.7 

68.0 

68  .4 

68.  4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

b  8 . 7 

68 . 7 

GE 

leroo 1 

64.0 

66.2 

68.1 

68.3 

68 .7 

68.  7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

60  .9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

GE 

16000 1 

64.1 

66.  J 

68.2 

68  .4 

68  .8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69 . 0 

69  .0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69 . 1 

GE 

14000  1 

65.1 

6  7.3 

69.2 

69.6 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

7Q. 2 

70.3 

70.3 

GE 

UOljOI 

67.1 

69.4 

71.3 

71  .6 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

GE 

10000 1 

70.4 

72.8 

74  .7 

75.x 

75  .5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.  7 

75.8 

75.8 

GE 

9000  | 

70.6 

73.  1 

75.1 

75.4 

75  .8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

7b. 0 

76.1 

76.1 

6E 

8000  ] 

72.8 

75.9 

78  .2 

78.7 

79  .2 

79.2 

79.4 

7C.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

GE 

7000  1 

74.0 

77.  3 

79.6 

80.1 

80.6 

80.  6 

80.8 

80.8 

80.  8 

BD.9 

80.9 

BO. 9 

80.9 

80.9 

8  1  .0 

61  .0 

6E 

<.000  1 

74.3 

77,6 

80.0 

80.6 

81  .2 

81. 2 

81.4 

81 .4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

8  1  .6 

81.6 

GE 

50001 

75.9 

79.  5 

81.9 

82.6 

83.1 

83.  1 

83 . 3 

83.3 

83.  3 

83.4 

83  .4 

8  3.4 

83.4 

83.4 

8  3.5 

63.5 

GE 

4500  | 

77.6 

81.2 

83.8 

84  ,6 

85  .2 

85,  2 

85.4 

85.4 

85,4 

85.5 

85  .5 

85.5 

85.5 

85.5 

65.6 

65.6 

GE 

4G00  1 

81  .D 

86.3 

89.2 

90.1 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91 . 1 

91  .1 

91.1 

91 . 1 

91. 1 

91.2 

91 .2 

GE 

3  5  J  0  1 

81.3 

87.  1 

90.0 

90.9 

91  .7 

91 . 7 

91,9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

GE 

3P00  1 

83.9 

91.0 

94 .1 

95 . 1 

96  .0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

96 .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96,6 

96.6 

GE 

2500  1 

84 .4 

91.7 

94  .9 

95  .9 

96  .9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97 , 4 

97.4 

9  7.4 

97.4 

97.4 

9  7 .  S 

«7.5 

GE 

2000  1 

8“  .  5 

92.  3 

95.5 

96.5 

97  .4 

97.  5 

97.7 

97.8 

97.8 

98. 1 

94 . 1 

98 . 1 

98. 1 

98.  1 

98.2 

98.2 

GE 

1800  I 

84.8 

92.  b 

95.6 

96.8 

97  .7 

98. 0 

98.2 

98.3 

98. 3 

98.5 

98  .5 

98.5 

98,5 

98.5 

98.6 

98 . 6 

GE 

15U0  1 

85.2 

93.2 

96 .6 

97.5 

98.5 

98.  7 

98.9 

99.0 

99.0 

99 . 2 

99  .2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

99.4 

99 .4 

GC 

1200  I 

85.2 

93.  2 

96.6 

97.5 

98  .5 

98.  7 

99.0 

99 . 1 

99.  1 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

V9. 5 

GE 

1000  J 

85.2 

93.2 

96.6 

97.5 

98  .5 

98,  7 

9°  .  0 

99. 1 

99.  1 

99 . 4 

99  .4 

99 . 4 

99. q 

99.  4 

99.5 

99 . 5 

GE 

900  | 

85.3 

9  3.3 

96.7 

97.6 

98  .6 

98. 8 

99.1 

99.2 

99.2 

99. 5 

99.5 

99. 5 

99.  5 

49.5 

99.6 

99  .6 

GE 

eoo  1 

85.3 

9  3.3 

96.7 

97.6 

98  .6 

98, 8 

99.  1 

99.2 

99.2 

99 . 5 

99.5 

99. 5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GE 

TOO  I 

85. 3 

93.  3 

96.8 

97.7 

98 .7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.  4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99 . 7 

GE 

600  1 

85.3 

93.  3 

96.8 

97.7 

98  .7 

98. 9 

99.2 

99.4 

99.  4 

99  .6 

99  .6 

99 , 6 

99.6 

99,6 

99.7 

99 . 7 

GE 

500  1 

85.3 

93.  3 

96  .0 

97.7 

98  .7 

98.9 

99,2 

99.4 

99.  u 

99,6 

99  .6 

99 . 6 

99 . 6 

99.6 

99. 7 

99 . 7 

GE 

1001 

85 . 3 

93.3 

96  .9 

97.7 

90  .7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99,  b 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99 . 7 

GE 

JuO  \ 

85.3 

93.3 

96.8 

97.7 

98  .8 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

94 . 7 

99 . 7 

99 . 7 

99.  7 

99.  7 

99.8 

99.8 

f»E 

?on  i 

85.3 

9  3.3 

96.8 

97.7 

98  .8 

99.0 

99 . 4 

99.5 

99.5 

99 . 7 

99 . 7 

99. 7 

99.  7 

99.  7 

99.8 

99.9 

GE 

100  1 

85.3 

9  3.3 

96.8 

97.7 

98  .8 

99.0 

99.4 

99.5 

99.  5 

99, 7 

99.7 

99 . 7 

99.  7 

99.  7 

99.8 

i  Liu  .0 

GE 

0  1 

85.3 

9  3.3 

96.8 

97.7 

98  .8 

99.  0 

99.4 

99.5 

99.  5 

99.  7 

99,7 

99.7 

99  .  7 

99,7 

99.8 

1  LO.C 

TOTAL  NUMBER  OF  OB  SC R VA T I ONS : 


9  30 


GL08AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  EROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF 0  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURStLSTI:  0300-0500 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

C 

NO 

CEIL  | 

53.0 

55.9 

57.5 

57.6 

58  .0 

58.0 

58.2 

58.2 

58. 3 

58. 3 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

59.0 

GE 

20000 1 

57.4 

60.9 

62.5 

62  .6 

62.9 

62.9 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.4 

63,4 

63.7 

63.7 

63.7 

64.0 

GE 

180001 

57. S 

6  1.0 

62  .8 

62.9 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.3 

GE 

160001 

57.7 

61.2 

63.0 

63.1 

63.4 

63.4 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

64  .0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64,5 

GE 

14000 1 

58. 5 

62.2 

64  .0 

64.1 

64  .4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.7 

64 . 7 

6 11  .9 

64.9 

65.2 

65.2 

6  S  •  2 

65.5 

GE 

120001 

61.1 

64.8 

66.7 

66  .8 

67.1 

67.  1 

67.  3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68.2 

GE 

10000 1 

64 . 1 

67.8 

69.7 

69.8 

70.1 

70.  1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

7P.6 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

71  .2 

GE 

9000  1 

64.3 

68.1 

69.9 

70.0 

70.3 

7D.  3 

70*5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.4 

GE 

8000  1 

67.2 

71.5 

73.9 

74.1 

74  .8 

74. 8 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.9 

GE 

7000  1 

68.6 

73.0 

75.4 

75.6 

76.3 

76.  3 

76.6 

76.6 

76.  7 

76.7 

76  .9 

76.9 

77.1 

77.  I 

77.1 

77.4 

GE 

60001 

69.4 

73.8 

76.2 

76  .5 

77  .4 

77.4 

77.  7 

77.7 

77.8 

77.8 

70.1 

78.1 

78.3 

78.3 

79.3 

78.6 

GE 

5000  I 

70.4 

75.3 

77.8 

78.1 

79  .0 

79. 0 

79.4 

79 . 4 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

60.2 

GE 

4500  1 

72.8 

77.7 

80.3 

80.5 

8  1  .6 

81.6 

81.9 

81.9 

82.0 

82.3 

82.5 

82.5 

82.  7 

02.7 

82.7 

83.0 

GE 

80001 

77.2 

82.6 

86.0 

86.3 

87.5 

87.5 

87.8 

87.6 

88.0 

88 . 2 

88  .4 

88.4 

88.6 

88.6 

89.6 

68.9 

GE 

3500  1 

77.7 

83.9 

87.3 

87.7 

88  .9 

88.  9 

89.2 

89.2 

89.4 

89.6 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

9C.  3 

GE 

3000  1 

79.4 

86.0 

89.9 

90.8 

92  .4 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.2 

93  .4 

9  3.4 

93.7 

93.7 

9  3.7 

94 .3 

GE 

25001 

80.1 

87.  1 

91  .2 

92.0 

93.7 

93.  7 

94.2 

94.2 

94 . 3 

94 . 5 

94 . 7 

94.7 

94 . 9 

94.9 

94 , 9 

95 . 3 

GE 

2000  1 

81.0 

88.  1 

92.3 

93.1 

94  .7 

94. 8 

95.4 

95.4 

95.5 

95.8 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96,2 

96.6 

GE 

ieoo  l 

81  .C 

86.1 

92.3 

93.1 

94  .8 

94. 9 

95.5 

95.5 

95.6 

95 . 9 

96  . ! 

96 . 1 

96.3 

96.  3 

96.3 

96.7 

GE 

1500  l 

82.0 

89.4 

93.5 

94  .4 

96.3 

96.  5 

97.0 

97,0 

97. 1 

97 . 4 

97  .6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

V8 . 3 

GE 

1200  1 

82.3 

89.7 

94 .1 

94  .9 

96  .9 

97.0 

97.5 

97.5 

97.6 

98.0 

90  .2 

98 . 2 

98.5 

98.5 

98.5 

V8 .8 

GE 

ICOO  1 

82.3 

89.7 

94.2 

95.1 

97.0 

97.1 

97.6 

97.6 

97.7 

98.  1 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

90.6 

98.9 

GE 

9001 

8  2.3 

89.7 

94.2 

95.1 

97  .0 

97.1 

97.6 

97.6 

97.7 

98  .  1 

98 . 3 

98. 3 

98.6 

98.6 

98. 6 

98 .9 

GE 

800  1 

82.3 

89.  7 

94.2 

95,2 

97  .1 

97.2 

97.7 

97.7 

97.8 

90 . 2 

98  .4 

98.4 

98.  7 

98.  7 

98.7 

99.0 

GE 

TOO  1 

82.3 

89.8 

94 .3 

95  .4 

97.3 

97.  4 

98.0 

98.0 

98.  1 

98  •  4 

98  .6 

98.6 

98.9 

«?8.9 

99.9 

99,2 

GE 

600  1 

82.3 

89.9 

94  .4 

95.6 

97  ,5 

97. 6 

98.2 

99.2 

98.  3 

98.6 

90 ,8 

90.8 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.5 

GE 

500  1 

82.3 

89.9 

94.4 

95.6 

97  ,5 

97.6 

98 . 3 

98.3 

98.4 

98. 7 

98 .9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.? 

99 . 7 

GE 

400  1 

82.3 

89.9 

94.4 

95.6 

97  .5 

97.6 

98 . 3 

98.3 

98.4 

98 . 7 

98  .9 

90 . 9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

GE 

300  1 

82.3 

89.  9 

9  4 

95-6 

97.5 

97.6 

98.3 

98.4 

98.5 

v8 . 8 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

1  tO.O 

GE 

200  1 

82.3 

89.9 

94  .4 

95.6 

97.5 

97.6 

98.3 

98.4 

98.5 

98 . 8 

99 .0 

90  ,  n 

99.6 

99.6 

99.6 

1(0.0 

GE 

100  1 

82.3 

B9.9 

94.4 

95.6 

97  .5 

97.6 

98.3 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

1  00.0 

GE 

Of 

02.3 

89.9 

94.4 

95.6 

97  .5 

97.6 

98.3 

98.4 

98.5 

98 . 8 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  RIO 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/ MAC 


STATION  NUMBER: 

74  5160 

ST  AT  1  ON  NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PER  1 00 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

MONTH: 

:  MAP 

HOURSTLSTI : 

0600-0800 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

45.7 

48.2 

49  .2 

49  .6 

50.3 

50.5 

51.1 

51.4 

51.5 

51.6 

51  .6 

51.6 

SI. 6 

51.6 

51.7 

52 .2 

GE 

20000 1 

51.6 

54.2 

55.3 

55,7 

56  .5 

56.  7 

57.2 

57.5 

57.6 

57.8 

57.0 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.4 

GF 

leooo 1 

51,6 

54.2 

55.3 

55.7 

56  .5 

56.  7 

57.2 

57.5 

57.6 

57.8 

57.8 

57.0 

57.8 

57.8 

58.0 

58.4 

GE 

IbOOOl 

51.7 

54.  3 

55.4 

55.8 

56  .6 

56.8 

57.3 

57.6 

57.7 

58.0 

S  8  .0 

50.0 

50.0 

58.0 

58.1 

58.5 

GE 

mnoo  ( 

53.0 

55.8 

56.9 

57.3 

5  8.1 

58.  3 

58.8 

59.1 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

c  9.6 

60.0 

GE 

12000 1 

54.0 

S7.6 

58.7 

59.1 

59.9 

60.  1 

60.6 

61.0 

61.1 

61.3 

61.3 

61 . 3 

61.3 

61.3 

61.4 

61 .8 

GE 

100001 

58.0 

61.  1 

62.4 

62.9 

63.8 

64.0 

64.5 

64.8 

64.9 

65.2 

65  .2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.8 

GE 

90  DO  1 

58.1 

61.3 

62.6 

63.1 

64  .0 

64.2 

64 . 7 

65.1 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.6 

GE 

8000  1 

61.2 

64.8 

66.1 

66,7 

67  .8 

68.  1 

68.7 

69.0 

69.  1 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.8 

70.2 

GE 

7000  1 

62.6 

66.3 

67.7 

68.3 

69.5 

69.  7 

70.3 

70.6 

70. B 

71 . 1 

71  .2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.5 

71 .9 

GE 

SCJOl 

63.8 

67.5 

69.1 

69.7 

70.9 

71.  1 

71.7 

72.0 

72.2 

72.5 

72  .6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.9 

73.3 

GE 

5000  1 

64 .6 

68.5 

70.2 

70.9 

72.0 

72. 3 

72,9 

73.2 

73.3 

73.7 

73  .8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

7u  .6 

GE 

4500  1 

65.8 

69.7 

71.4 

72.0 

73  .2 

73.4 

74.1 

74.4 

74.5 

74.8 

74  .9 

74.9 

75.1 

75.  1 

75.3 

75  .  7 

GE 

1000  1 

71.3 

75.8 

78.0 

78.7 

80. 1 

80.  3 

81.0 

01  .3 

B1 .4 

81 . 7 

81  .9 

8  1.9 

82.0 

82.0 

82.3 

82.7 

GE 

3500  1 

72.3 

77.  1 

79.2 

80.0 

81  .4 

81.6 

82.3 

82.6 

82.  7 

83.0 

83.2 

83.2 

83.3 

03.3 

83.5 

64 ,0 

GE 

icon ! 

75.5 

82.0 

84.5 

85,9 

87  .4 

87,6 

88,3 

88.6 

08.  7 

89,0 

80.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.  7 

9C.I 

GE 

2530  1 

75.9 

82.8 

85.7 

87.2 

88  .8 

89.0 

89.7 

90.0 

90.1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

9  1.1 

91,5 

GE 

2000  1 

76.  P 

83.9 

87.1 

88.9 

90.6 

91.0 

91 .6 

91 . 9 

92.0 

92,4 

92.6 

92,7 

92.9 

92.9 

93.1 

93.5 

GF 

18  JO  1 

77. D 

84.2 

87.4 

89  .2 

91.0 

91.3 

91 . 9 

92.3 

92.4 

92 . 7 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.4 

GE 

15U0  1 

77.3 

84.6 

87.8 

89.7 

91.5 

91.9 

92.7 

93.0 

93.  1 

93.5 

93.9 

94.0 

94 .2 

94  .  ? 

94,5 

94 ,9 

GE 

1200  i 

77.5 

85.  1 

88.5 

90.3 

92.3 

92.  7 

93.4 

93.8 

93.  9 

94 . 3 

94  .6 

94 .7 

94,9 

94.9 

95.3 

96.7 

GE 

10GC  l 

77.7 

85.4 

88  .8 

90  .6 

92.6 

93.0 

93,8 

94.2 

94.  3 

94 . 8 

95  .2 

95. 3 

95.5 

95.5 

95.8 

GC 

■>00  1 

77.7 

85.6 

89.0 

90.9 

92  .8 

93.2 

94,0 

94 .4 

94.5 

95. 1 

95  .4 

95.5 

95,7 

95.7 

96.0 

96.6 

GE 

boo  I 

78.0 

85.8 

89.2 

91.2 

93.1 

93.5 

94 . 3 

94.7 

94 . 8 

95 . 4 

95.7 

95.8 

96,0 

96.0 

96.3 

GE 

700  1 

78.0 

85.8 

89.2 

91.3 

93.2 

93.  7 

94.5 

94 . 9 

95 ,  I 

95.6 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.6 

GE 

6001 

78.1 

85.9 

89.6 

91  .8 

9  3  .8 

94.2 

95.1 

95.5 

95.6 

96 . 1 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

97.1 

97.6 

GE 

500  1 

78.1 

86.0 

89.7 

91.9 

94  .1 

94. 5 

95.5 

95.9 

96.0 

96.6 

96.9 

97.0 

97,2 

97.2 

97.5 

96 . 1 

GE 

vuo  1 

78.1 

86.  1 

89.9 

92.3 

94  .S 

95.  1 

96.0 

96.5 

96.6 

97 . 1 

97  .5 

97.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98 . 7 

GE 

300  1 

78.1 

86.  1 

89.9 

92.4 

94  .6 

95.2 

96.1 

96.6 

96.7 

99  .  ? 

97.7 

97.8 

98.  I 

98.  1 

98.4 

98 . 9 

GE 

2U0  1 

78.1 

86.  1 

89  .9 

92.4 

94  .6 

95.  2 

96.1 

96.6 

96.7 

97.3 

98 , 1 

98.2 

98.5 

98.5 

98.9 

6E 

100  1 

78.1 

8  6.  1 

89.9 

92.4 

94  .6 

95.2 

96.1 

96.6 

96.7 

97.  3 

90.1 

98 . 2 

98.5 

98.5 

98,9 

1  CO  .  0 

GE 

0) 

78. 1 

86.  1 

89.9 

92.4 

94  .6 

95.2 

96. 1 

96.6 

96.7 

97. 3 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5 

90.9 

l  CO  .  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  B3C 


L 

l 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SEflVlCC/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 


CEILING 

IN  |  GE 

FEET  |  10 


NO  CEIL  I  47.5 

GE  200001  54.0 
GE  18000  |  54.0 
GE  160001  54.0 
GE  140001  55.3 
GE  120001  57.2 

GE  100001  60.2 
GE  90001  60.5 
GE  80001  64.7 
GE  70001  65.5 
GE  60001  65.9 

GE  50001  66.9 
GE  45001  67.8 
GE  4C00  I  71.4 
GE  35COI  72.4 
GE  30001  75.? 

GE  2500 1  76.6 
GE  2C00I  77.5 
GE  18001  77.5 
GE  15001  78.3 
GE  12001  78.6 

GE  10001  79.1 
GE  9001  79.2 
GE  8001  79.2 
GE  7 JO  |  79.2 
GE  6001  79.4 

GE  5001  79.4 
GE  4001  79.4 
GE  3001  79.4 
GE  2001  79.4 
GE  1001  79.4 

GE  01  79.4 


745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURSlLSTJ:  09Q0-1100 


visibility  IN  statute  MILES 


GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

l  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

SO.  3 

50.6 

51.0 

51  .4 

51.4 

51.7 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.2 

52.3 

52.3 

57.3 

57.6 

58.1 

58.5 

58. 5 

58.8 

59.1 

59.  2 

59.1 

59.1 

59.2 

59.4 

59.4 

57.4 

57.7 

58.2 

58  .6 

58. 6 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.5 

59.5 

57.4 

57.7 

58.2 

58  .6 

58. 6 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59  .2 

59.4 

59.5 

59.5 

58.  7 

59.0 

59.5 

59  .9 

59.9 

60.2 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

6Q. 6 

60.8 

60.8 

60.8 

61.1 

61.5 

61  .9 

61.9 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62  .6 

62.7 

62.8 

62.8 

64.2 

64  .5 

64  .9 

65.4 

65.4 

65.7 

66.0 

66.0 

66.0 

66 .0 

66.1 

66.3 

66.3 

64.5 

64  .8 

65.3 

65 .7 

65.  7 

66.0 

66.3 

66.  3 

66.3 

66.3 

66.5 

66.7 

66.  7 

69.4 

69.7 

70.1 

70.5 

70. 6 

71.0 

71.3 

71.4 

71.4 

71  ,4 

71.5 

71.7 

71.7 

70.  1 

70.4 

70.9 

71.3 

71.4 

71  .  7 

72.0 

72.2 

72.2 

7?  .2 

72.3 

72.5 

72.5 

70.6 

71  .0 

71  .4 

71  .6 

71.9 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

72  .7 

72.8 

73.0 

73.0 

71.7 

72.0 

72.5 

73.0 

73,  1 

73.5 

73.9 

74.Q 

74 .0 

74  .0 

74.1 

74.3 

74.3 

72.9 

73.2 

73.7 

74  .2 

74,  3 

74  .  7 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.5 

75.5 

78.3 

78.9 

79.5 

80.2 

80.  3 

80.  9 

81.2 

81.3 

81 . 3 

81  .3 

8  1.4 

81.6 

81.6 

79.  7 

80.3 

80.9 

81  .6 

81.  7 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

85.2 

86  .0 

86,7 

87.5 

87.  b 

88.2 

88.6 

88.7 

88 . 7 

88 .7 

88.8 

09.0 

89.0 

86.  3 

87.2 

87,8 

88  .7 

88.8 

89.4 

89.8 

89.9 

89.9 

89  .9 

90.0 

90,2 

90.2 

88.3 

89.7 

90.4 

91.3 

91.4 

92.0 

92.5 

92.6 

92.6 

92  .6 

92.  7 

92.9 

92.9 

88.  3 

89.7 

90.4 

91.3 

91.4 

92.0 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

89.4 

91.0 

91.8 

92.8 

93.0 

93.7 

94 . 1 

94.2 

94. 2 

94  .2 

94 . 3 

94 . 5 

94.5 

89.9 

91.8 

92.7 

93.7 

93,  9 

94.5 

94.9 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.2 

95 . 4 

95.4 

90.5 

92.7 

93.5 

94  .6 

94.9 

95.6 

96.1 

96.2 

96.2 

9b  .2 

96.3 

96.6 

96.6 

90.6 

92.8 

93.7 

94  .7 

95.  1 

95.7 

96.2 

96.  3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.7 

96.  7 

90.9 

93.1 

94,3 

95  .6 

95.9 

96.7 

97.2 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

91.0 

93.2 

94  .6 

95  .9 

96.2 

97.1 

97.6 

97.  7 

97 . 7 

97.7 

97.8 

98.1 

98.1 

91.  1 

93.3 

94.9 

96.3 

96.8 

97.6 

98.3 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.5 

98. 7 

98,7 

91,  1 

93.4 

95.2 

96  .6 

97.0 

98.0 

98.6 

98. 7 

98 . 7 

98  .7 

98.8 

99.0 

99,0 

91,  1 

93.4 

95  .2 

96  .7 

97.  1 

99.1 

98.8 

98.9 

98 . 9 

98  .9 

99.0 

99 . 2 

99,2 

9  1,1 

93.4 

95.2 

96  .8 

97.2 

98.2 

99 . 1 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99 . 4 

99 . 6 

99.6 

91. 1 

93.4 

95.2 

96  .8 

97.2 

98.2 

99 . 1 

99. 2 

99 . 4 

99,6 

99.  7 

99.9 

99.  9 

91.  1 

93.4 

95.2 

96  ,8 

97.2 

98.2 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

91. 1 

93.4 

95.2 

96  o  8 

97.  2 

98.2 

99.1 

99.2 

99 . 4 

99  .6 

99.7 

99.9 

99.9 

GE  GE 

1/4  0 


52.3 

59.4  59.4 

59.5  59.5 

59.5  S9.5 

60.8  60.8 
62.8  62.8 


66.3  66.3 

66.7  66.7 

71.7  71.  T 

72.5  72.5 


9  R • 1  96.1 
9  R  «  7  98.7 


99, C  99.0 
99.2  99.2 
99.6  99.6 
99.9  100.0 
99.9  100.U 


9  9.9  1  CO • 0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


L 

L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

74  5160 

ST  AT  ION  NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD 

OF  RECORO:  78 

-8  7 

MONTH 

MAR 

HOURS  UST  1  ; 

1 2G0-14QQ 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

45.6 

48.  5 

48  .8 

49.1 

49  .4 

49.  4 

49.4 

49.4 

49.4 

49 . 4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

4  9,4 

49.4 

GE 

ZCOOO I 

55.* 

58.8 

59.2 

59.9 

60 .1 

60.  1 

60.1 

60.1 

60.  1 

60.  1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.  1 

60.  1 

60. 1 

GE 

I  8000  1 

55.7 

59.  1 

59.6 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60  .4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GE 

160G0 J 

55.9 

59.4 

$9.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60. ^ 

60-6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

6G.6 

GE 

14000 1 

56.9 

60.4 

60.9 

61.5 

61  .7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61 . 7 

61  .7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

fcl  .7 

GE 

120001 

58.4 

61.9 

62.4 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

6?.? 

63.2 

GE 

10000 1 

bl  .5 

65.2 

65.6 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66. S 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

b6  •  5 

GE 

90  0  0  | 

61.7 

65.4 

65  .8 

66  .5 

66  .7 

66.  7 

66.  7 

66.7 

66.7 

66. 7 

66 . 7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

8000  1 

65.7 

69.4 

69.8 

70.5 

70.0 

70.8 

70.0 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

7C.8 

GE 

VOOO  1 

67.0 

7  Q  •  6 

71.1 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72. C 

72.0 

GE 

8000  1 

68.1 

72.2 

72.6 

73.3 

73.5 

73.  5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

scool 

70.0 

74.9 

75.5 

76. 2 

76.5 

76. 5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76  .5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

45U0  1 

70.1 

75.6 

76.1 

76.9 

77.1 

77.  1 

77,  1 

77.1 

77.  1 

77.1 

77 . 1 

77  .  1 

77.1 

77.1 

77.1 

77  .  1 

GE 

4C00  | 

75.3 

8  1.4 

82.2 

83.0 

83.3 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

03.7 

83. 7 

83.  * 

83.7 

8  3.7 

83. 7 

GE 

3500  1 

77.6 

84.0 

8  4.8 

85.7 

86.0 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86 . 3 

86. 3 

86.  3 

86.3 

86.3 

GE 

3G00  J 

83.8 

91.7 

93.1 

94.0 

94  .3 

94.4 

94.6 

94 . 7 

94.  7 

94 . 7 

94.7 

94.7 

94. 7 

94. 7 

94 . 7 

V4 . 7 

GE 

Z5U0I 

84.6 

92.8 

94  .2 

95.2 

95  .5 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95 . 9 

05.9 

95.9 

95.9 

GE 

20001 

65.7 

94. 1 

95  .8 

96.9 

97  .2 

97. 4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1800  \ 

86.2 

94.6 

96.3 

97.4 

97  .8 

98. 1 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

ISOO  1 

86.5 

94.8 

96.7 

97.8 

98 .3 

98.5 

98.0 

99.0 

99,0 

99.0 

.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 0 

GE 

1200  1 

86.5 

94.9 

96  .8 

98.0 

98  .4 

98.  7 

99 . 0 

99.2 

99,2 

99 , 2 

99  .2 

99.2 

99,2 

09.2 

99.? 

9  i  .2 

GE 

1000  | 

86.6 

95.2 

97.0 

98  .2 

98  .7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99. 7 

99.  7 

90.7 

99 . 7 

GE 

900  1 

86.6 

95.2 

97  .0 

98.2 

98  .7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99 .7 

99 . 7 

99 . 7 

99.7 

90.7 

99 . 7 

GE 

800  l 

86.6 

95.2 

97  .0 

98  .2 

98,7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.  8 

99.8 

99,0 

99.8 

99. 8 

99.8 

99.8 

99 . 8 

GE 

700  1 

86.6 

95.2 

97.0 

98  .2 

98 .7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.  8 

99. 8 

99.8 

99 . 8 

99.8 

09.8 

99.8 

99 .8 

GE 

600  1 

86.6 

95.2 

97.0 

98.2 

98  .8 

99.  1 

99.6 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99,9 

09.9 

99.9 

99  .9 

GE 

500  1 

86.6 

95.2 

97.0 

98.2 

98  .8 

99.  1 

99,6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

1  co.o 

r,E 

500  1 

86.6 

95.2 

97.0 

98.2 

98  .8 

99.  1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  DC  •  0 

GE 

300  1 

66.6 

95.2 

97.0 

98.2 

98  .8 

99. 1 

99.6 

100.0 

100.0 

1C0.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

?00l 

86.6 

95.2 

97.0 

98.2 

98  .8 

99.  1 

99.6 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  CO.O 

GE 

100  1 

86.6 

95.  2 

97.0 

98  .2 

98  .8 

99. 1 

99.6 

100.0 

100.0 

ino.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

ol 

86.6 

95.2 

97.0 

90  .2 

98  .8 

99.  1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .o 

I  00.0 

IDD.O 

1  LO.D 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  *. 

930 

L 

L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  08S£RVATJ0NS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURSILST):  15CD-1700 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

6E 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

S/0 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CCIL  1 

50.4 

52.6 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GE 

20000 1 

61.0 

63.  7 

64.1 

64.1 

64  .1 

64.  1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64 .1 

64.1 

64.1 

64.  1 

64.1 

64 . 1 

GE 

18000 | 

61  .4 

64. 1 

64  .5 

64  .5 

64  .5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64  .5 

64.5 

64.5 

64.5 

b4.5 

64 .5 

GE 

16000 1 

61  .4 

64.  1 

64  .5 

64  .5 

64  .5 

64.5 

64.5 

64 . 5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GE 

14000 1 

62.6 

65.  3 

65.7 

65.7 

65  .7 

65.  7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.  7 

65.7 

65.7 

GE 

120001 

65.3 

68.0 

68.4 

68  .4 

68  .4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68  .4 

68.4 

68.4 

60.4 

68.4 

6b.  4 

GE 

10000 1 

69.2 

72.5 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

■9000  1 

69.5 

72.  7 

73.1 

73.1 

73.1 

73.  1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.  1 

GE 

8000  1 

73.0 

76.5 

76  .9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

7000) 

73.4 

76.9 

77.3 

77.3 

77  .3 

77. 3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

BE 

6000  i 

73.8 

77.3 

77.8 

78.0 

78  .0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70.0 

78.0 

70.0 

70.0 

78.0 

7R.0 

78.0 

GE 

5000  1 

75.8 

80.0 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

00.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

4  5  JO  1 

76.2 

80.4 

81.4 

81.5 

81  .6 

81.6 

81.6 

81,6 

81.6 

81 .6 

51  .6 

81.6 

81.6 

81.6 

8  1.6 

ei  .6 

GE 

4C00  1 

81  .8 

97.6 

88.9 

89.1 

89  .4 

89. 4 

89.8 

89.8 

89.8 

89.0 

89.8 

89.8 

89.8 

09.  0 

89.8 

89.8 

GE 

3500  1 

82.9 

89.0 

90.3 

90.5 

90.8 

90.  8 

91  .2 

91.2 

91.2 

91 . 2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

9  1.2 

91  .2 

GE 

5000  1 

86.9 

94.0 

95.4 

95.6 

96  .0 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

25U0I 

87.4 

94.6 

96  .1 

96.3 

96  .9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .  3 

GE 

70001 

88.2 

95.  5 

97.2 

97.5 

98  .3 

98.  3 

98 . 7 

98.7 

98. 7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.  7 

90. 7 

98  .  7 

GE 

1800  1 

88.2 

95.5 

97.2 

97.5 

98.3 

98.  3 

98.7 

98 . 7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98 . 7 

98.7 

98.7 

98.7 

98 . 7 

GE 

1500  1 

88.2 

95.  7 

97  .4 

97.7 

98  .6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 0 

GE 

12001 

88.2 

95.0 

97.5 

97.8 

98  .7 

98.  7 

99.1 

99 . 1 

99.  1 

99 . 1 

99 . 1 

99 . 1 

99 . 1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

GE 

10001 

88.3 

96.0 

97.8 

98.2 

99  .0 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99 .6 

GE 

9UU  1 

88.3 

96.0 

97.8 

98  .2 

99 .1 

99.  2 

99, 7 

99.8 

99.8 

99 . 8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800  1 

88.3 

96.0 

97.8 

98.2 

99.1 

99.  2 

99.7 

99,8 

99.8 

99. 8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99 . 8 

GE 

700  1 

88.3 

96.0 

97.8 

98.2 

99  .1 

99. 2 

99 . 7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99 . 8 

GE 

600  1 

88.3 

96.0 

97.8 

98.2 

99 . 1 

99.  2 

99. 7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

GE 

500  1 

88 . 3 

96.0 

97.8 

98.2 

99 .1 

99,  2 

99. 7 

100.0 

100.  0 

100. 0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

l  00.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

«00  1 

88.3 

96.0 

97.8 

98.2 

99 .1 

99. 2 

99. 7 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

loo.o 

1  CO.O 

GE 

300  1 

83.3 

96.0 

97  .8 

98.2 

99 .1 

99.2 

99 . 7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

l  00.0 

1  LO.O 

GE 

200  1 

88.3 

96.  0 

97.8 

98.2 

99 . 1 

99.  2 

99 . 7 

100.0 

100.0 

sno.o 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  OG.O 

GE 

100  1 

88.3 

96.0 

97.8 

90.2 

99 .1 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

loo.o 

1  CO.O 

GE 

0  1 

88.3 

96.0 

97.8 

98.2 

99 .1 

99.  2 

99.7 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

lon.o 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OB  SC R VA T I ONS :  930 


GLOBAL  CLIHATOLOGT  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

74  5160 

STATION 

name  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  78-67 

1  MAR  HOURS (L  S  T 1 : 

1800-2000 

CEILING 

IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN 

STATUTE  miles 

GE  6E  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEET 

1  10 

6 

5 

4 

3  2 

1/2 

2  l  1/2 

1 

1/M  I  3/M 

S/8 

1/2  5/16 

1/M  D 

NO 

CEIL  l 

57.7 

59.8 

59.8 

59.8 

S  9  .8 

59.  8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59  .8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GE 

20000  1 

63.  M 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.  1 

66. 1 

66 . 1 

66 . 1 

66.1 

66.  1 

66.1 

66.1 

GE 

18000 1 

63.7 

66.0 

66.3 

66.3 

66 .3 

66.  3 

66.  3 

66.3 

66.3 

66.3 

66 .3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66 . 3 

GE 

16000 1 

63.8 

66.  1 

66. 5 

66.5 

66  .5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66  .5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

1M000  » 

65.2 

67.6 

68.0 

68  .0 

68  .0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

^8.0 

t»e  ,0 

GE 

12000  \ 

68.5 

71.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71. 3 

71.3 

71.3 

71.3 

71 . 3 

71.3 

71.3 

-.1,: 

71.3 

71.3 

?1.3 

GE 

10000 | 

71.6 

74.5 

74  .9 

74  .9 

74.9 

74. 9 

74. 9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74 .9 

GE 

9000  1 

71.8 

74.7 

75  .2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

8000  1 

75.5 

79.0 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79  .6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79 .6 

GE 

700  0  | 

76.2 

79.9 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.  M 

80.4 

80.4 

80. 4 

80  .4 

80.4 

80.4 

BO. 4 

60.4 

bO. 4 

GE 

6C00I 

76.6 

80.  3 

80.8 

8l  .0 

81.0 

81.0 

81 .0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

8  1.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

5000  l 

78.1 

82.4 

83.0 

83.2 

83.3 

83.4 

83. M 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

8  3.4 

83.4 

83.4 

B  3  •  4 

b3.4 

GE 

4500  | 

78.8 

83.  1 

83.8 

84  .0 

84 .1 

84. 2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84  .2 

84.2 

84.2 

84.2 

84,2 

64 .2 

GE 

40Q0  1 

82.5 

88.7 

90.3 

90.6 

90.8 

90.  9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91 .1 

91.1 

Rl.l 

91.1 

91.1 

91  .1 

GE 

3500  | 

83.2 

89.7 

91,5 

91.9 

92.0 

92.  2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

92.4 

92 . 4 

92.4 

92.4 

52.4 

GE 

3CU0  1 

85.7 

93.3 

95.9 

96.3 

96  .5 

96.6 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

2500  1 

86. 0 

94.2 

96  .8 

97.2 

97.3 

97.  4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97 .8 

GE 

2000  t 

86.2 

95.  1 

97.6 

98.1 

98  .2 

98.  3 

98.7 

98.7 

98.  7 

98. 7 

98 .7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

48.? 

GE 

1800  1 

86.2 

95.  1 

97  .6 

98  •  1 

98  .2 

98.  3 

98 . 7 

98.7 

98.  7 

90.7 

98 .7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98,7 

98.7 

GE 

1  5 oO  | 

86.3 

95.2 

97.8 

98  .3 

98  .4 

98.6 

99.1 

99. 1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

99. 1 

99 . 1 

99.  1 

99,1 

99 . 1 

GE 

12001 

86.3 

95.2 

98  .0 

98  .4 

98  .5 

98.  7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

V9 . 7 

GE 

1000  1 

86.3 

95.2 

96  .0 

98.4 

98  .5 

96.  7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

GE 

900  l 

86.3 

95.2 

98.0 

98.4 

98  .5 

98.  7 

99. 7 

99.7 

99.  7 

<>9.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 . 7 

GE 

BOO  | 

86.3 

95.2 

98  .0 

98.4 

98  .5 

98.7 

99.7 

99 , 7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 . 7 

99.7 

GE 

700  | 

86.3 

95.2 

98.0 

98  .4 

98  .5 

98.7 

99. 7 

99. 7 

99.  7 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

59.7 

GE 

600  | 

86.3 

95.2 

98.0 

98  .4 

98  .5 

98.  7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

59.7 

GE 

500  1 

86.3 

95.2 

98 .0 

98.4 

98  .5 

98.7 

99.7 

100.0 

100.0 

ino.o 

1  00.0 

100. D 

100.0 

1  00,0 

100. 0 

1  Ou.O 

GE 

400  1 

86.3 

95.2 

98  .0 

98.4 

98  .5 

98,7 

99.7 

10Q.0 

too.  0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GO.O 

GE 

3001 

86.3 

9  S  •  2 

98.0 

96  .4 

98  .5 

98.  7 

99. 7 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  l.L  .  0 

GE 

2001 

86.3 

95.  2 

98.0 

98.4 

98  .5 

98.  7 

99.7 

ioo.o 

100.0 

I  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

IOC  1 

86.3 

95.2 

98  .0 

98.4 

98  .5 

98, 7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

ion. o 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00. 0 

GE 

0  I 

86.3 

95.2 

98.0 

98  .4 

98.5 

98.  7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

1  DO .  0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PC  RCENTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VFRSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SCRVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74*160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF B  CA  PERIOD  OF  RECORD;  78-87 

MONTH:  MAP  HOURS l L  $  T  1 :  2100-2  500 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  } 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

I 

67.9 

68.1 

60 .3 

68.3 

68.3 

6  8.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68  .4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

6  6.4 

GE 

20000 1 

67.3 

71.2 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72 .2 

72.2 

72.2 

72.2 

72,2 

72.2 

72.2 

GE 

18000 1 

67.9 

71.3 

71  .9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.? 

72.3 

72.3 

72. 3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.  3 

72.3 

GE 

160001 

67.9 

71.5 

72.2 

72.9 

72  .4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72  .5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

180U0 1 

68.1 

72.2 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.  1 

73.  1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

12000 1 

70.3 

79.9 

75.1 

75.3 

75.3 

75.  3 

75  >  3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

7S.4 

75.4 

GE 

10000 1 

79.? 

78.6 

79.2 

79  .5 

79.5 

79.5 

79. S 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

9000  } 

79.2 

78.6 

79.2 

79.5 

79  .5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

8000  1 

77.9 

82.6 

03.2 

83.9 

83.4 

83.4 

83.4 

0  3.5 

83.5 

83.5 

63.5 

8  3.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

7000  1 

78.9 

8  3,5 

84  ,2 

84.4 

84  .4 

84. 4 

84.4 

84.5 

84.5 

84 .5 

84  .5 

84.5 

84.5 

84. S 

84. 5 

64  .5 

GE 

6000  1 

78.9 

89.2 

88.9 

85.2 

85.2 

85.  3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

8$ 

85.4 

85. 4 

85.4 

85.4 

B5 .4 

GE 

SOOO  1 

80.0 

85.  7 

86.6 

86.8 

86  .8 

87.0 

87. D 

87.1 

87.1 

87.  1 

87  ,1 

87.1 

87.1 

?7.1 

87.1 

87.1 

GE 

USOO  1 

81.1 

87.2 

88.2 

88.4 

68  .4 

88. 6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88 .7 

88.7 

88. 7 

68.7 

88.7 

88  .  7 

GE 

8000  1 

89.0 

92.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.  5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

9  * .  7 

93, 7 

GE 

3500  1 

89.6 

92.8 

99  .0 

94  .2 

94  .2 

94. 4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94  .5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94 , 5 

GE 

3000  1 

86.1 

95.2 

96.8 

97.1 

97.1 

97.  3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

2500  1 

86*6 

96.2 

97  .8 

98  .2 

98  .2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98,6 

96  ,  b 

GE 

2000  1 

86. 8 

96.7 

98.3 

98  .6 

98  .6 

99.0 

99.0 

99. 1 

99.  1 

99.  I 

99. 1 

99.  ] 

99.1 

99.  1 

99, 1 

99 . 1 

GE 

18001 

86.8 

96.  7 

98.3 

98.6 

98  .6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.  1 

99 . 1 

99. 1 

99. 1 

99.  ] 

99.1 

99 , 1 

GE 

1500  1 

87.0 

96.  9 

98.6 

98.9 

98  .9 

99.  4 

99,4 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

09.  5 

99,5 

99 . 5 

GC 

1 2 GO  | 

87.0 

96.9 

98.7 

99.0 

99  .0 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

<»9 . 6 

99  ,6 

99.6 

99,6 

99.6 

99,6 

99,6 

GE 

1000  I 

87.0 

96.9 

98 . 7 

99.0 

99  .0 

99.  S 

99.6 

99.7 

99.7 

99 . 7 

99  .7 

99.7 

99. 7 

49.  7 

99.7 

99 . 7 

GE 

900  1 

87.0 

96.9 

98.7 

99.0 

99,0 

99.  5 

99.6 

99.7 

99.7 

99. 7 

99  .7 

99.7 

99. 7 

99.  7 

99.7 

99. 7 

GE 

800  1 

87  .P 

96.9 

90.7 

99.0 

99.1 

99.6 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700  1 

87.0 

96.9 

90.8 

99 . 1 

99  .2 

99.  7 

99.8 

99.9 

99,9 

99  •  9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

tool 

87.0 

96.9 

98  .8 

99.1 

99  .2 

99.  7 

99,8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 0 

99.9 

99.9 

99 . 9 

GE 

5001 

87.0 

96.9 

98  .8 

99.1 

99  .2 

99.7 

99,8 

99.9 

99.  9 

09. 9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

800  1 

87.0 

96.9 

98  .8 

99 . 1 

99  .4 

99.  8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

300  1 

87.0 

96.9 

98.8 

99.1 

99  .4 

99.  8 

99,9 

100  .0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  uo.o 

GC 

2u0  1 

87,0 

96.9 

98  .8 

99.1 

99  .4 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

10D.0 

1  00.0 

GE 

100  1 

87.0 

96.  9 

98.8 

99.1 

99  .4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

1PO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

1  CO.O 

1  00.0 

GE 

0  1 

87.0 

96.9 

98.8 

99 . 1 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

930 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


T 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  7*5160  STATION  NAME!  TRAVIS  AF B  CA  PERIOO  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  MAR  HOURS H  S T I :  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  l 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

ge 

s/e 

GE 

W? 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

Q 

NO 

CEIL  1 

53  •  0 

55.6 

56.3 

56.5 

56  .8 

56.  8 

S7.0 

57.1 

57.  1 

5  ',  .  1 

57,2 

57. 2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

GE 

20000 l 

59*2 

62.2 

63.1 

63.3 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

6  3.9 

63.  9 

63.9 

64.0 

64.0 

64. 0 

64.0 

64 . 1 

GE 

18000 | 

S  9  ,  * 

62.4 

63.3 

63.5 

63  .8 

63.8 

64.0 

64 . 1 

64.1 

64 . 1 

64  .2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

GE 

lbOOOl 

S9.5 

62.5 

63.* 

63.7 

63.9 

64.0 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64  .3 

64.3 

6*  .  3 

64.3 

64 .4 

64.5 

GE 

1*C00  1 

60.6 

63.  7 

64.6 

64.8 

65.1 

65.  1 

65.3 

65. 4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65. S 

65.5 

65.6 

GE 

12C00J 

62.8 

66.0 

66.9 

67.1 

67  .4 

67.4 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67  .8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

GE 

10000 1 

66  .2 

69.6 

70.5 

70.8 

71.1 

71.1 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71  .4 

71.4 

71 . 5 

71.5 

71.5 

71.6 

GE 

9000  1 

66.3 

69.8 

70.7 

71.0 

71.3 

71.  3 

71.5 

71  .  5 

71.6 

71 .6 

71  .6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

GE 

8000  1 

69.7 

73.6 

74.7 

75.0 

75  .4 

75.  4 

75.6 

75.7 

75.7 

75.  B 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

7  5.9 

7b. C 

GE 

7C00  1 

70.7 

74.7 

75.8 

76.1 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76  .9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

GE 

6000  J 

71.3 

75.4 

76.6 

76.9 

77  .4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

74.0 

78 . 1 

GE 

5000  | 

72,7 

77.2 

78.5 

78.9 

79  .3 

79.  4 

79.6 

79.7 

79.  7 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

80.  C 

60.1 

GE 

9500  1 

73.8 

78.5 

79.8 

80.2 

80.7 

80.  8 

81.0 

81.0 

8  1.1 

81.2 

81  .2 

81.2 

61.3 

81.3 

81.3 

61  .4 

GE 

9000  | 

78.1 

84.1 

85.6 

86.3 

66  .9 

87.0 

87.3 

87.4 

87.5 

87.6 

87  .6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

GE 

3500  1 

79.0 

85.4 

87.2 

87.7 

88  ,3 

88.  4 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

09.0 

89.0 

89. 1 

89.1 

89.1 

89.2 

GE 

JDOOI 

82.1 

89.5 

92.0 

92.7 

93.4 

93.  5 

93.9 

94.0 

94.0 

9*  .  1 

94.2 

94.? 

94 . 3 

94 , 3 

94 . 3 

94,4 

GE 

2500  1 

02.7 

90.  7 

93.0 

93.7 

94  .5 

94.6 

95.0 

95.1 

95.  I 

95.2 

95.3 

95.  3 

95,4 

95.4 

95.4 

95.5 

GE 

2000  1 

83.3 

91.7 

94 .2 

95.0 

95.8 

96.0 

96.4 

96.5 

96.5 

96. 7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GE 

18u0  I 

03.5 

9  1.9 

94.3 

95.1 

96.0 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96 . 8 

96  .9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

57.1 

GE 

15001 

83.8 

92.4 

94.9 

95.8 

96.7 

96. 9 

97.3 

97.5 

97. S 

97.6 

97.7 

97,7 

97.8 

9  7.8 

97.9 

98 .0 

GE 

12 JO  | 

83.9 

92.6 

95.2 

96.1 

97  .0 

97.2 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.  1 

98.2 

98,2 

98.3 

98.4 

GE 

1000  1 

8*  .  1 

92.8 

95.5 

96.3 

97  .2 

97.5 

98.0 

98.2 

98.  3 

90  *  4 

98 .5 

98,5 

98.6 

90.6 

98.6 

98 ,7 

GE 

9  J  0  1 

8*  .  1 

92.8 

95.5 

96.4 

97  .3 

97.6 

98.  1 

98. 3 

98.  3 

98. 5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

GE 

800  1 

8  *  .  1 

92.9 

95  .6 

96.5 

97  .5 

97.  8 

98.3 

98.5 

98.  5 

98 . 7 

98  .7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.9 

59.0 

GE 

7uO  1 

84  .  I 

92.9 

95.6 

96.6 

97.6 

97.  9 

98.4 

98.6 

98. 7 

98 . 8 

98  .9 

98,9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

GE 

600  1 

84 . 1 

92.  9 

95.7 

96.7 

97  .8 

98.0 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99 . 1 

99  ,  1 

99.2 

99.2 

99,2 

99.3 

GE 

500  1 

84 . 1 

92.9 

95.7 

96.8 

97  .8 

98.  1 

98 . 7 

99.0 

99.0 

99 , 2 

99.2 

99. 3 

99.4 

99.4 

99.4 

99,5 

GE 

900  1 

84 . 1 

93.0 

95  .8 

96.8 

97  .9 

98.  2 

98.8 

99, 1 

99.2 

99.  3 

99.4 

99 . 4 

99.5 

99.5 

99.6 

99 . 7 

GE 

300  1 

84 . 1 

93.0 

95  .8 

96.8 

97  .9 

98.  2 

98.8 

99 . 2 

99.2 

99. 4 

99.5 

99. S 

99.6 

99.6 

99.7 

99 . 8 

GF. 

200  1 

84 . 1 

93.0 

95  .8 

96.8 

97.9 

98. 2 

98 . 8 

99.2 

99.2 

99 . 4 

99  .5 

99.6 

99. 7 

99.7 

99.8 

1  LO.O 

GE 

1001 

8*  .  1 

93. C 

9S.8 

96.8 

97  .9 

98. 2 

98.8 

99.2 

99.2 

99 , 4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.  7 

99 . 8 

1  LO.O 

GE 

0  1 

8*  .  1 

93.0 

9S  .8 

96.8 

97  .9 

78,  2 

98.8 

99.2 

99.2 

99 . 4 

99  .5 

99 . 6 

99.  7 

99.  7 

99.0 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7**0 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFE7AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-07 

MONTH!  APR  HOURS(LST):  0000-0200 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

6E 

1  1/2 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

75.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75  .6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

20000 | 

80.6 

81.0 

81.0 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

8  1  .0 

81.0 

81.0 

81.0 

fi  1.0 

61.0 

GE 

18000 1 

81.0 

81.4 

91  .4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

8  1.4 

81  .4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

ei  .4 

GE 

16000 | 

81.0 

8  1.4 

81.4 

81  .4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81  .4 

81 .4 

81.4 

81.4 

8  1  .4 

81.4 

GE 

14000  \ 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82  .2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

12000  1 

84.7 

85.  1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.  1 

85.1 

85.1 

85.  1 

85.  1 

85.1 

85.1 

85.1 

05.  1 

85.1 

65.1 

GE 

10000 1 

87.9 

86.6 

88.6 

88.6 

88  .6 

88.6 

86.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

80.6 

88  .b 

GE 

9000  | 

88.0 

88.7 

88.7 

88.7 

88  .7 

88.  7 

88. 7 

88.7 

88.7 

88  .  7 

88.7 

88.7 

88. 7 

88.  7 

88.7 

66.7 

GE 

8000  | 

90.4 

91.3 

91.4 

91  .4 

91  .4 

91. 4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91  .4 

91.4 

91.4 

91.4 

9  1.4 

91  .4 

GE 

7rOD  I 

91.0 

92.0 

92.1 

92,1 

92  .2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

9  2.2 

92.2 

92  .2 

GE 

6000  i 

91  .4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

5000  1 

91.8 

92.8 

92.9 

92  .9 

93  .0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

4500  1 

92.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93  .6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93-6 

93.6 

93.6 

GE 

4000  i 

93.6 

94.8 

95.1 

95.2 

95.3 

95.  3 

95.3 

95.3 

95.  3 

95.3 

95.3 

95.3 

9C.3 

95.3 

9  r  •  3 

95.3 

GE 

3500  1 

93.8 

95.2 

95  .6 

95.9 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

9b  .0 

GE 

3000  1 

94.4 

96.2 

96  .6 

97.0 

97  .2 

97.  2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2500  | 

94 .6 

96.  3 

96.7 

97.1 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

07 . 4 

97.4 

97.4 

97.4 

9  7.4 

97.4 

97 .4 

6E 

2000  1 

95.1 

97.  1 

97.7 

98 . 1 

98  ,4 

98. 4 

98.4 

98.4 

96.4 

90,4 

98  .4 

98 . 4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

1800  1 

95.1 

97. 1 

97.7 

98.1 

98  ,4 

98.  4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  •  4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98 .4 

GE 

15U0  I 

95.1 

97.  1 

97.7 

98  .2 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98  .6 

GE 

12001 

95.1 

97.4 

98  .0 

98.6 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1000  ( 

95.6 

90.0 

98.7 

99.3 

99.7 

99.  fi 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

GE 

900  1 

95.6 

90.0 

98  .7 

99.3 

99  .7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

GE 

800  1 

95.6 

90.0 

98.7 

99.3 

99  .7 

99.9 

99 . 9 

99,9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

7U0  1 

95.6 

98.0 

90.7 

99.3 

99  .7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600  1 

95,6 

98.  C 

98 . 7 

99.3 

99  .7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.  0 

ino.  0 

lon.o 

100.0 

100.0 

1  30.0 

l  C-0 . 0 

1  co.o 

GE 

500  1 

95.6 

98.0 

98.7 

99.3 

99  .7 

99.9 

99 . 9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

i  no.o 

100.0 

1  co.o 

GE 

400  | 

95.6 

98.  0 

90.7 

R9.3 

99  .7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

1C0.0 

1  GC.O 

GE 

300  | 

95.6 

98.0 

98.7 

99,3 

99  .7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

200  | 

95  .6 

98.0 

98.7 

99.3 

99  .7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

1001 

95.6 

98.0 

98.7 

99.3 

99  .7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I  00.0 

100.0 

1  C/0.0 

GE 

01 

95.6 

98.0 

98.7 

99.3 

99.7 

99.  9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

1  00.0 

1  GO.  0 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION 

NUMBER : 

745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
MONTH:  APR  HOURS  <  L  ST  1 : 

0300-0500 

CEILING 

IN 

FEET 

i 

i 

G£ 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3  2 

GE 

1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

Gt  6E  '■»«•  CC 

l  1/4  I  3/4  5/8 

r,F  GE 

1/2  5/16 

GE  GE 

1/4  0 

NO 

CEIL  1 

72.1 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.  1 

73.1 

73.1 

GE 

20000  1 

77.1 

78.0 

78.0 

78.0 

78  .0 

78.  C 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70  .0 

78.0 

78.0 

78.  1 

78.1 

76, 1 

GE 

18000 1 

77.6 

78.4 

78.4 

78  .4 

78  .4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

70,4 

78.4 

78,4 

78.6 

78.6 

76 .6 

GE 

160001 

77.6 

78.4 

78.4 

78  .4 

78  4 

78.  4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78  ,4 

78.4 

78.4 

78. 6 

78.6 

78.6 

GE 

140001 

77,9 

78. 8 

78.8 

78.8 

78  .8 

78.8 

78.8 

78.6 

76.8 

78.8 

79.8 

70.0 

78.8 

70.9 

78.9 

78.9 

GE 

120001 

80.0 

81. 1 

81.1 

81.1 

81  .1 

81.1 

81.2 

81.2 

61.2 

81.2 

81.2 

01.2 

81.2 

81.3 

61.3 

81  .  3 

GE 

10000 i 

82.8 

84.2 

84.2 

84.2 

84  .2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84 . 3 

04  .  3 

04.  3 

84.3 

04.4 

84.4 

64.6 

GE 

9000  1 

83.0 

84.4 

84  .4 

84.4 

84  .4 

84,4 

84.6 

84.6 

84.6 

84 . 6 

84  .6 

84.6 

84.6 

94. 7 

84 . 7 

b4.0 

GE 

80001 

85.7 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.  4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87  .6 

87.6 

87.6 

87.  7 

87.7 

67.8 

GE 

7C00I 

86.1 

87.7 

87.8 

87.9 

88  .0 

88,0 

88.1 

88.1 

88.  1 

88. 1 

88  .1 

88.1 

88.1 

08.2 

68.2 

06 . 3 

GE 

60  u  0  1 

86.7 

88.2 

88.3 

88.4 

88  .6 

88.6 

8  8.7 

8  B  .  7 

88.7 

88 . 7 

80.7 

08.7 

88.7 

88.6 

88.8 

60.9 

GE 

500  0  1 

87. D 

88.6 

88  .7 

88.8 

88  .9 

88.9 

89.0 

89,0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

09.  1 

89.1 

69.2 

GE 

4500  1 

87.0 

88.  7 

88.8 

88.9 

89  .0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.  1 

09.  1 

89.1 

09.1 

89.1 

89.2 

B9.2 

69.3 

GE 

4000  1 

89.8 

91.9 

92.0 

92.1 

92  .2 

92.2 

92.3 

92.3 

9Z.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

GE 

55001 

90.9 

93.  1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.  4 

93.6 

93,6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.  7 

93.7 

V3 .8 

GE 

5000  1 

91  .4 

94.2 

94  .3 

94.4 

94  .9 

94.9 

95*0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.  1 

95.1 

95.2 

GE 

2500  1 

91.9 

94.  7 

94  .9 

95.1 

95  .6 

95.  6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

•o 

LTI 

95.  T 

95.8 

95.0 

VS. 9 

GE 

2000  1 

92.4 

95.2 

9$  .4 

96.0 

96.4 

96.  4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

96,6 

96.6 

96.  7 

96.7 

96 .8 

GE 

1800  1 

92.4 

95.  3 

95.6 

96.1 

96  .6 

96.6 

96,7 

96.7 

96.  7 

96.7 

96 .7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96 . 9 

GE 

1500  1 

93.1 

96.  1 

96.3 

96.9 

97  .6 

97.6 

97.  7 

97.7 

97.7 

97 . 7 

97.7 

97.7 

97. 7 

97.8 

97.8 

97-9 

GE 

1200  1 

93.2 

96.4 

96.8 

97.3 

98  .0 

98.0 

98,1 

98 . 1 

98.  1 

90 . 1 

98.1 

98 . 1 

98 . 1 

98.2 

94,2 

96 . 3 

GE 

10001 

93.6 

97.1 

97.7 

98.2 

98  .9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.  1 

99  .  1 

99 . 1 

99. 1 

99.1 

99.2 

99.2 

99 . 3 

GE 

900  1 

93.6 

97.  1 

97.7 

98  .2 

98  ,9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

99.  1 

99.  1 

99.2 

99,2 

99 . 3 

GE 

800  1 

93.6 

97.  1 

97.7 

98  .2 

98  .9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.  1 

99 . 1 

99 . 1 

99.  1 

99.1 

99.2 

99.? 

99 . 3 

GE 

700  1 

93.6 

97.  2 

97.8 

98.3 

99  ,0 

99.0 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  ,2 

99 . 2 

99.2 

99.  3 

99.  3 

99 .4 

GE 

600  1 

93  .6 

97.2 

98.1 

98.7 

99.3 

99. 3 

99,6 

99.6 

99.6 

99,6 

99  .6 

99 . 6 

°9. 6 

99.  7 

99,7 

99.8 

GE 

500  1 

93.6 

97.2 

98.1 

98.7 

99 ,3 

99.  3 

99.6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.  7 

99 , 7 

S9 .6 

GE 

400  1 

93.7 

97.  3 

98.2 

98.8 

99  .4 

99.  4 

99.  7 

99.7 

99.  7 

99. 7 

99 .7 

99  .  » 

99 . 7 

99.8 

99 . 8 

99.9 

GE 

300  1 

93.7 

97.3 

98.2 

98 .8 

99  .4 

99.4 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

1  oc.o 

GE 

2001 

93.7 

9  7.3 

98.2 

98.8 

99  ,4 

99. 4 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

1  UO.O 

GE 

1001 

93.7 

97.  3 

98  .2 

98.8 

99  .4 

99.  4 

99.  7 

99 . 7 

99. 7 

99 . 8 

99.8 

99.8 

99 . 0 

99.9 

99.9 

1  lO.O 

GE 

01 

93.7 

97.3 

98.2 

98.8 

99  .4 

99. 4 

99.7 

99.7 

99. 7 

99 . 8 

99  .8 

79.8 

99.0 

99.9 

99.9 

UO.O 

TOTAL  NUMPER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  f  QUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOO  OF  RECORD:  78-67 

MONTH:  APR  HOURS  <  L  S  T I •  0600-0600 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

6E 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

ge 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

Gt 

0 

NO 

CEIL  1 

68.8 

70.  1 

70.4 

70.4 

70.7 

70.  7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.  7 

70.7 

70.7 

GE 

2C000 1 

74.1 

75.6 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.  1 

76.  1 

76.1 

76 . 1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

18000 | 

75.2 

76.  7 

77.0 

77.0 

77.2 

77.  2 

77.2 

77.2 

77.2 

Y7.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

16000 1 

75.3 

76.8 

77.1 

77.1 

77.3 

77.  3 

77.3 

77.3 

77.3 

77. 3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

14000  1 

76.9 

78.  3 

78.7 

78 . 1 

78  .9 

78.  9 

78.9 

78.9 

78.9 

78. 9 

78  .9 

78.9 

78.9 

78,9 

7  R  •  9 

78.9 

GE 

12000 1 

78.1 

79.6 

79.9 

79.9 

80 .1 

80.  1 

80.1 

80.1 

80.  1 

80. 1 

80.1 

00.  I 

80.1 

80.  1 

60.  1 

80.1 

GE 

10000 1 

80.3 

0  1.9 

82.2 

82.2 

82  .4 

82.4 

82. 1 

82.4 

82.4 

R2 .4 

82  .4 

82 . 4 

82.4 

82.4 

62.4 

c2  •  4 

GE 

9000  1 

so. e 

82.  3 

02.7 

82.7 

82  .9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

62.9 

GE 

8000  1 

83.0 

64.6 

85.0 

85.0 

85  .2 

85.  2 

85.2 

85.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85,2 

85.2 

fc5 .2 

GE 

7000  | 

83.9 

85.7 

86.1 

86.1 

86  *3 

86. 3 

.  6.  3 

86.3 

86.  3 

86.3 

86.3 

8  o  •  3 

86.3 

86.3 

86.3 

66 . 3 

GE 

6C0D  1 

84  .4 

86.  3 

86  .8 

66.8 

87.0 

87.  0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

P7.0 

87.0 

87.0 

GE 

5000  | 

85.4 

87.6 

88  .0 

88.0 

68  .2 

88.  2 

88.2 

88.2 

88.2 

86 . 2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

68.2 

GE 

4500  1 

85.8 

87.  9 

88.3 

88.3 

ea  .6 

88.6 

88.6 

80.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

86.6 

GE 

»Q00  1 

B  7.6 

90.0 

90.4 

90.6 

90  .8 

90. 8 

90.0 

90.8 

90.8 

9D  .  0 

90.8 

90.8 

90. 8 

90.8 

9  H  .  8 

90. 8 

GE 

3500  J 

88.6 

91.3 

91.0 

91.9 

92.3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.  3 

92. 3 

92.3 

92.3 

9?.  3 

92.3 

92.3 

92 . 3 

GE 

3000  | 

90.0 

93.8 

94  .2 

94.3 

94  .9 

94. 9 

94 . 9 

94 . 9 

94.9 

94 . 9 

94  .9 

94.9 

9'-  .9 

94.9 

94.9 

54.9 

GE 

2530  r 

90.4 

94.4 

94  .9 

95.0 

95.6 

95.6 

95,6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

9  S  •  6 

95.6 

95.6 

GE 

2000  1 

91.0 

95.  1 

95.6 

95.7 

96  .2 

96.  2 

96.2 

96.2 

96,2 

96.2 

96 .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

1 8u 0  | 

91.0 

95.  1 

95.6 

95 , 1 

9b  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96 .2 

96  2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

1  500  | 

91  .8 

95.9 

96.3 

96.4 

97  .0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97  .  . 

97.1 

97.1 

97. 1 

97.  1 

97.1 

97 . 1 

GE 

1200  1 

92.4 

96.8 

97.2 

97.3 

97  .9 

97.9 

98 .0 

96.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98 .0 

98.0 

98.0 

9R. n 

9S  .0 

GE 

1000  1 

92.9 

97.  3 

97.9 

9b  .0 

98  .6 

98.6 

98. 7 

90.8 

98.8 

98.8 

■>8  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

56.8 

GE 

900  1 

92.9 

97.3 

97.9 

98.0 

98  .6 

98.6 

98 . 7 

58.8 

98.8 

90.8 

9  4.8 

98.8 

98 . 8 

98.8 

98.9 

98.8 

GE 

80  D  1 

92.9 

97.6 

98 .1 

98.2 

58  .8 

90.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99 . 0 

9  S  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. D 

99 . 0 

GE 

7G0  \ 

92.9 

97.6 

98.1 

98  .2 

98  .8 

98.8 

98.9 

99. 1 

99.  1 

99.  1 

99 . 1 

99  .  1 

99 . 1 

99.1 

9o.l 

99  .  1 

GE 

EGO  1 

92.9 

97.7 

98.2 

98.4 

99  ,0 

99.0 

99.  I 

99. 3 

99.  3 

99.  3 

99.3 

99. 3 

99.  ? 

99.3 

99. 3 

99 . 3 

GE 

500  | 

92.9 

97.8 

98.4 

98.8 

99  .3 

99.  3 

99 . 4 

99 . 7 

99. 7 

99.9 

99  .9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.5 

55.9 

GE 

400  ( 

92.9 

97.8 

98.4 

98.8 

99 .3 

99.  3 

99.4 

99.7 

99.  7 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99 . 9 

GE 

300  1 

92.9 

97.8 

98.4 

98.8 

99 ,3 

99. 3 

99 . 4 

99 . 7 

99. 7 

99 . 9 

99.9 

09 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

GE 

200  | 

92.9 

97.8 

98.4 

90.8 

99.3 

99.  3 

99 . 4 

99. 7 

99.  7 

49.9 

99 .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  LC.O 

GE 

100  1 

92.9 

97.8 

98  .4 

98. 6 

99  ,3 

99.  3 

99.4 

99 . 7 

99.7 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

KO.O 

GE 

a  i 

92.9 

97.8 

98.4 

98.8 

99 .3 

99.  3 

99.4 

99. 7 

99.  7 

99, 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  LO  •  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SCRVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  7451  b0  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PE°IOO  OF  RECORD:  78-87 


MONTH:  APR  HOUBSILSTI:  0900-1100 


CEILING 

IN  I 

FEE  T  | 

GE 

in 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIPIUT* 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATU1E  MILES 

GL  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

S/lfc 

nr 

1/4 

Gf 

0 

NO 

CEIL  1 

70.0 

70.9 

71.0 

71  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71  .0 

7  1.0 

71 .0 

71.0 

71  .C 

71.0 

GE 

2ccao I 

76.7 

7  7.6 

77.7 

7  7  7 

77  .7 

77.  7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77  .7 

7  7.7 

77.7 

7  7.7 

7  7.7 

77.7 

GE 

1  «OUO 1 

77.1 

78.0 

78.1 

78 . 1 

78  .1 

78.  1 

78.1 

78.1 

78.  1 

78. 1 

7  8  .  1 

78  .  1 

78.  1 

78.  1 

78.1 

7c  .  1 

GE 

ibroo  l 

77  .3 

78.2 

78.3 

78 . 3 

78.3 

78.  3 

76.3 

78.3 

76.3 

78.3 

78.3 

78.  3 

78 . 7 

76.3 

78.3 

ge 

i«run  l 

70.4 

79.  3 

79  .4 

79  .4 

79  .4 

79. 4 

79.4 

79 . 4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79  .  4 

79.4 

7  9.4 

GF 

1  JO  1 

7  9.6 

30.4 

80  ■  6 

80  .b 

80  .b 

80.6 

80. b 

80.6 

80.6 

80.  b 

B  U  .6 

8  O.b 

80. b 

00.6 

80.6 

0 ...  .  b 

GE 

lOOuO 1 

81.1 

82. C 

82.1 

82 . 1 

82.1 

82.  1 

82. 1 

82.1 

82.  1 

82.  1 

82 . 3 

P2.  1 

32.  1 

«  , 

32.1 

PfuCl 

81  .  J 

02. 2 

8?  .  3 

82.3 

82  .  3 

82.  3 

82.3 

32  .  3 

82.3 

A  2  *  3 

82 . 3 

82.  3 

82,3 

°r.3 

GE 

ec^o  l 

82.9 

8  3.9 

84  .□ 

84.0 

84.0 

84. 0 

84 .0 

84 . 0 

84. 0 

04  .  P 

84  ,C 

34.0 

84  ,  r. 

04. a 

0  4.0 

64 . 0 

r'E 

7*00  1 

8  5.2 

84.4 

84  .  7 

34  .  7 

84  .7 

84.  7 

04 . 7 

B  4  .  7 

84.7 

P  4  .  7 

84  .7 

84.7 

84.7 

0  4.7 

6  4.7 

GF 

tr  jo  | 

83.8 

85. 0 

as  .2 

85.2 

8  S  .2 

85.2 

85.2 

65.2 

8S.2 

85 . 2 

85  »? 

85.2 

a*  .2 

35.2 

0  c  .  2 

65.2 

r: 

5POC  i 

8  S  •  7 

R  7.  1 

37.3 

87.3 

87  .3 

87.  3 

87.3 

B  7  •  3 

8  7.3 

87.  3 

07  .  T 

8  7.3 

07.3 

8  7.3 

GE 

L  S  J  D  1 

8  5.8 

8  7.2 

87.4 

6  7.4 

8  7.4 

87.4 

87.4 

37.4 

8  7.4 

8  7,4 

9  7,4 

8  7.4 

87.4 

8  7,4 

(ir 

4C00  1 

88  .n 

90.0 

90.2 

90.2 

90-2 

90.2 

90.2 

9J.  3 

90.  3 

90  .  3 

90.3 

90.  3 

90  .  3 

9  /: .  3 

<5-1,1 

GF 

ISuO  l 

09.2 

9  1.7 

92.0 

92 . 1 

92  .2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.  3 

9  2  .  3 

92.3 

92  .  3 

92.  3 

c  '  7 

Jp  JO  | 

9?  .  1 

94.8 

95  .2 

96.3 

9  S  .4 

95.  4 

95.4 

95.6 

9S.6 

OS.  fc 

98  .b 

PS.  b 

9  5.'- 

05.6 

95.' 

-V.b 

GF 

2  5  j  c  1 

92.8 

9  S.  7 

96.4 

9b  .6 

96  .8 

96. 6 

9b,  8 

96.9 

9ft  .  9 

96.9 

96.9 

96.9 

9b  .  9 

9c.  9 

9*  .  9 

GL 

2P0  0  1 

93.6 

96. 4 

97.2 

9  7  ,  3 

97  .6 

97.  b 

97.6 

97 . 7 

97.7 

97.7 

9  7.7 

9  7.7 

9  7.7 

0  7.? 

9  '  ,  ’ 

c  t  > 

>.u 

1  P-  .j  D  l 

9  3.8 

9  t,  „  7 

9  7.4 

9  1  .b 

97  .ft 

97.8 

9  7.ft 

9  7.9 

9  7.9 

97.9 

97.9 

9  7.9 

97.9 

C  7  9 

9  7.9 

4  7.9 

■if 

l  5  J  0  1 

94  .? 

9  7.3 

9  R  .2 

98.3 

98  .6 

90.  b 

9fi  .  7 

98 . 8 

98. 8 

9  8  .  f 

98.8 

98.8 

98  .  8 

9  4.8 

9  8  .  p 

4  e  .  0 

j  2  j  o  i 

94  .  J 

9  7,6 

90  ,4 

98.6 

98  .6 

9ft.  8 

9  8.9 

99.0 

94 . 0 

°9  .  C 

99  .n 

99 . 0 

99.r, 

*9.0 

9  9.0 

4  9.;. 

ft/ 

i  ~  J  O  1 

7I-.U 

9  7  .  P 

98,7 

98  .8 

99  ,0 

99.  C 

99 . 1 

99 .2 

99.2 

99 . 2 

99  .2 

99.2 

99 .2 

9  9.2 

a  o  - 

..•F 

■7  jO  1 

9  4 . 7 

9b,  1 

99,0 

99  .  J 

99  .  3 

99.  3 

99.4 

99 . 6 

99.6 

99 . 6 

99  .6 

99  .  b 

99  .  ft 

8  JG  t 

■y  4  .  7 

98.  . 

9  9.0 

99  .  i 

99 . 3 

99.  3 

99.4 

99  „  6 

99. 6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

7*.  n  i 

94.7 

90.1 

99  .1 

99 .2 

79  .4 

99.  4 

99  .  b 

99  .  ■> 

99.  7 

09  .  7 

90,7 

99.8 

99  .  o 

8  9.ft 

7o.« 

vj  ,  - 

'  .:,r>  | 

94  .  7 

9  6.  1 

99 . 1 

99  .2 

99  .4 

99. 4 

99.6 

99 . 7 

79.7 

09  .  ft 

90  .ft 

1  n  J  •  G 

ICO  .0 

l  "  u  *  J 

r .  ■ .  “ 

1 1 1  .  r: 

t.  •' 

t 

9«.7 

9ft .  ; 

99 . 1 

99.2 

99.4 

99.  4 

99,  (, 

99 . 7 

99.7 

99  ,  ft 

99  .ft 

lnQl 

9  4,7 

96.  1 

99  .  1 

99 .2 

99.4 

99.  4 

99.6 

9«  .  7 

99.  7 

09  .  8 

99,0 

1  00.0 

ion .  o 

i  ro.o 

IjF 

9  U  ,  r 

>6.1 

9°.l 

9  9.2 

99.4 

99.  4 

99.6 

99 . 7 

99.  7 

09  ,  0 

99  .ft 

t  0  0 . 0 

1  Co  .  o 

i  nn.c 

!  v.  1.0 

CT 

yi*  .  7 

7  ft  .  1 

99.2 

99  .  « 

9  9, 4 

99  .  b 

99  .  7 

99.  7 

99  .  ft 

9  0  .  ft 

inn.u 

»C0 .0 

Mi-  - 

•  U 

\ !.  n  j 

Y*»  .  7 

78.1 

99 .1 

99  .  <• 

99  ,4 

99.  4 

99 . 6 

99 . 7 

99.7 

09  .  ft 

99  .8 

100  ,  c 

100,0 

i  r  u .  d 

i  L .  r 

l  ,  i  .  u 

:  t 

94.7 

9ft  \ 

99  .  » 

99.2 

99,u 

99 . 4 

99.6 

99  .  7 

99,7 

99.8 

90.8 

J  017.0 

)  t»o .  r 

1  .'•0.0 

in  o .  n 

NliHRfB  Tt  uH  sf  -<  vi  i  t  CU.5  <j;  r 


I 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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98  .9 

99  .0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.  Q 

99 . 0 

99.0 

99 .0 

99.0 

99.0 

99.0 

95  .  J 

GE 

2  000  1 

97.9 

98.4 

99.0 

99.3 

99  .4 

99. 4 

99,4 

99 . 4 

99. 4 

99 . 4 

9°  .  o 

99.4 

99 . 4 

09.4 

99,4 

95 , 4 

GE 

1800  1 

98.0 

98.6 

99.1 

99.4 

99  .6 

99.6 

99,6 

99 .6 

99.6 

99  ,  fc 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

9  0 , 6 

59  .b 

GE 

ISOO  1 

98.0 

R8.6 

99.1 

99  .4 

99  .6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.fr 

W  .b 

GE 

1200  1 

98.0 

98.  7 

99  .2 

99  .6 

99  .7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.  7 

99 . 7 

99 . 7 

99.7 

99  .  7 

99.  7 

99  .  y 

VV  .  7 

GC 

irao  l 

98.0 

98.  7 

99 .3 

99 . 7 

99  .8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

59.9 

59 .9 

GE 

9  JO  \ 

90 .0 

9  B  .  7 

99 .3 

99 . 7 

59  .8 

99. 8 

99 , 9 

99 . 9 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

59,9 

GE 

800  » 

98.0 

98.7 

99.3 

99 .7 

99  .8 

99.  8 

99.9 

99 . 9 

99.  9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

V9 . 9 

GE 

70  0  1 

98  .  n 

O8.o 

•'*? 

99.8 

99  ,9 

99. 9 

100.  a 

loa.a 

1U0.0 

IDO.  0 

10n.0 

1  DO  .  0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  lC  .0 

GE 

600  1 

98.0 

98.8 

99.4 

99.8 

99  ,9 

99.9 

100. u 

ino.o 

100.0 

ln0  .  n 

1G0 .0 

ICO.O 

100. 0 

1  ro.c 

100.0 

WX.C 

GE 

SOD  1 

9  P  .0 

98.  ft 

99.4 

99.8 

99  .9 

99.  9 

100. o 

100.0 

10D.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

110.0 

100.0 

1  CL-.O 

GE 

v  0  0  | 

98  .C 

98.8 

99.4 

99  .8 

59  .9 

99. 9 

loa  .o 

103.0 

10Q.  0 

100. 0 

1  00.0 

ICO.O 

100.0 

1  0  G  .  0 

1  c n .  c 

1 10.0 

GE 

300  1 

98.0 

98. 8 

99.4 

99.8 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100  .c 

100.0 

100.0 

1  "0.0 

100.0 

1  LO  .0 

OF 

JUG  1 

98  .  D 

98. 8 

99  .4 

<J9.8 

99.9 

99.  9 

100.0 

1DQ.0 

l  GO  •  0 

100.0 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

l  00.0 

ICO.O 

KC.O 

GE 

luO  1 

98 .0 

98.8 

99.4 

99.8 

99  .9 

99.  9 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

1  rc.o 

ico.r 

1  L  0  .  C 

GE 

0  1 

98  .r 

98.8 

99.4 

99.0 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

loa.a 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  U  LI  *  C 

TOTAL  NUMPER  Of  OBSERVATIONS! 


900 


l 

L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  ING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFE7AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  VEATHtR  SFRV  ICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74  51 60  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  APR  HOURStLSTl;  1800-2000 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

IC 

GC 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

i/2 

GE 

6/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

71.7 

72.  C 

72  .0 

72.1 

72  .1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.  1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72 . 1 

GE 

20000  1 

79.7 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.  3 

80.3 

80.3 

80.  3 

00.  3 

80.3 

80.  3 

80.3 

80.3 

80.3 

6G.3 

GE 

180UO 1 

80.3 

00.9 

80.9 

81  .0 

81  .0 

91.0 

81.0 

81,0 

81.0 

81.0 

81  .0 

81 .0 

81.0 

8  1.0 

81.0 

81  .0 

GE 

lbooa  1 

80.4 

8  l.U 

81.0 

81.1 

81.1 

81.  2 

81 . 1 

81  .  1 

81.1 

81  .  1 

81.1 

81.1 

81 . 1 

81.1 

81.1 

61 . 1 

GE 

140U0 { 

81.8 

82.  3 

82.3 

82,4 

82  .4 

82.4 

82.4 

82,4 

82.4 

82.4 

8?  .4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

t2.4 

GE 

12000 ) 

84.2 

84.8 

84  .8 

84.9 

84  .9 

84. 9 

84,9 

84.9 

84.9 

84 . 9 

84  .9 

84.9 

84 .9 

84.9 

84.9 

64.9 

GE 

10000) 

86.7 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87. 3 

87.3 

87.3 

87.3 

07.  3 

87.3 

87.3 

87.3 

8  7.3 

87.3 

67.3 

GE 

9roo  1 

86.7 

87.3 

87.3 

87.4 

87  .4 

87.4 

87,4 

87.4 

87.4 

87.4 

87,4 

8  7.4 

87.4 

87.4 

8  7.4 

e7.4 

6E 

8000  \ 

89.9 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90. 7 

90.7 

90.7 

90.7 

90. 7 

90.? 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

7000  1 

91.1 

91.8 

91  .8 

91  .9 

91  .9 

91.9 

91 .9 

91.9 

91.9 

91 . 9 

91  .9 

9  1.9 

91.9 

91.9 

9  1.9 

91  .9 

GE 

60U0  1 

91  .8 

9  2.*; 

92  .4 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

52.6 

GE 

5000  1 

92.8 

9  3.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93  .6 

9  3..  6 

93.6 

<K.b 

93.6 

53.6 

GE 

<1500  1 

93.4 

94. 1 

94 .1 

94.2 

94  .2 

94.2 

94,2 

94.2 

94 . 2 

94 . 2 

94  .2 

94.2 

94,2 

94 . 2 

94.? 

54 ,2 

GE 

«noal 

95.4 

96.  2 

96.3 

96.4 

96  .4 

96.  4 

96.4 

9  fa  .  4 

96.4 

96  .  *• 

96  .4 

96.4 

96 . 4 

96.4 

96 . 4 

96.4 

Gf 

3500  1 

96.3 

97.  1 

97.2 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

97 .6 

97.6 

97 . 6 

97.6 

97.6 

97.6 

9  7.6 

97.6 

57.6 

GE 

300  0  1 

97.6 

98.4 

98.7 

98.9 

98  .9 

98.9 

98 . 9 

99.0 

99.0 

99 . 0 

99 .0 

09.0 

99.0 

99.0 

99.  C 

99.0 

GE 

25  JO  1 

97.6 

98.4 

98  .7 

90  .9 

99  .2 

99.  2 

99,2 

99. 3 

99.3 

99.4 

99.4 

99 . 4 

99. 4 

9  9.4 

99.4 

99  .4 

GE 

20  U  0  1 

97.7 

98.8 

99.0 

99 .2 

99  ,6 

99. 6 

99.6 

99. 7 

99.7 

99.8 

99  .0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

GE 

1800  1 

97.7 

98.0 

99.0 

99.2 

99  .6 

99.6 

99,6 

99. 7 

99,  7 

99.8 

99  .8 

99  ,8 

99.8 

99.8 

99.8 

59 . 8 

GE 

1500  1 

97.7 

98.0 

99  .0 

99 .2 

99  .6 

99.  6 

99.6 

99.7 

99.  7 

99 . 8 

99  .8 

99 .8 

99  .  fl 

99.8 

99.8 

55.8 

GE 

1 2  uO  1 

97.7 

98.8 

99  .0 

99.2 

99  .6 

99.6 

99,6 

99.7 

99.  7 

99 . 8 

99  .8 

99.8 

99  .  e 

99.8 

99  .  e 

59.0 

GE 

icon  1 

97.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.7 

99, 7 

99. 7 

99.8 

99.8 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

59.9 

GE 

700  1 

97.7 

98.0 

99  .0 

99.2 

99  .7 

99. 7 

99. 7 

99 . 8 

99.8 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99. 9 

95'  .  9 

GE 

non  l 

97.7 

98.6 

99.0 

99.2 

99  .7 

99. 7 

99.7 

99 . 8 

99.  B 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

90,9 

5  5. 9 

Gf 

700  1 

97.7 

98.  e 

99  .0 

99  .2 

99  .7 

99.  7 

99 . 7 

99 . 8 

99. 8 

99 . 9 

99 .9 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

9  0,9 

99.9 

GE 

600  1 

97.7 

98.8 

99.3 

99.2 

99 .7 

99.  7 

99.7 

99 . 8 

?  9 . 6 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99,0 

99 .9 

GE 

500  | 

97.7 

98.0 

99  .0 

99.2 

99  .7 

99.  7 

99. 7 

99 . 8 

99.8 

100.0 

IQn.p 

100.0 

100.0 

ino.o 

1C0.0 

1  cO.O 

GE 

«J0  1 

97.7 

98.8 

99  .0 

99  .2 

99 .7 

99.  7 

99.  7 

99.8 

99.8 

1D0.C 

1  00.0 

100.0 

100.0 

l  00. c 

100.0 

l  OU  .0 

GE 

500  1 

97  .7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99 . 8 

99.8 

lr0 . 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.C 

1  LO.O 

GE 

200  | 

97.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99 .7 

99.  7 

99. 7 

99 . 0 

99.8 

mo,  c 

1  0  G  .  P 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

1  L  D  •  0 

1  co.o 

GE 

I  Q  0  { 

97.7 

98.8 

99.0 

99  .2 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99 . 8 

99.8 

ino.o 

1  00 .0 

100. 0 

loa.o 

1  00.0 

100.0 

KG  .0 

GE 

0  1 

97.7 

90.0 

99.0 

99  .2 

99  .7 

99. 7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

ion  .n 

100.0 

loa.o 

1  00.0 

100.0 

It  o.  0 

TOTAL  NUMBER  of  OBSERVATIONS: 


900 


L 

L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VFRSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  ME  A  T  HE  R  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-8  7 

MONTH:  APR  HOURSUSTI:  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

6E 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

79  .9 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75. 3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GF 

20000  | 

81  .<4 

82.0 

82.0 

82.0 

82  .0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

I  8000  f 

81.7 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82  .2 

62.2 

82.2 

82.2 

82.2 

b2 . 2 

GE 

itpoo  1 

82.0 

82.  6 

82.6 

82  .6 

82  .6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

B?  .6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

62.6 

GE 

1*0001 

83.3 

83.  9 

83.9 

83.9 

83.9 

83. 9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

8  3.9 

63.9 

GE 

12POO  1 

85.3 

85.9 

85  .9 

85.9 

85  .9 

85.  9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85  .9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

65.9 

GE 

10000 1 

87.3 

87.9 

87.9 

87.9 

87  .9 

87. 9 

87.9 

87.9 

87.9 

B7 .9 

87  .9 

8  7.9 

87.9 

8  7.9 

8  7.9 

67.9 

GE 

9000  1 

87.3 

87.9 

87.9 

87.9 

87  .9 

87.  9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87. 9 

87.9 

87.9 

87.9 

67.9 

GE 

8000  | 

90.9 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91 .6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

7000  1 

92.1 

92.8 

92.8 

92  .8 

92  .8 

92.8 

92 . 8 

92.8 

92. e 

92.8 

92  .8 

92.8 

92.8 

92.6 

92.8 

92.8 

GE 

6000  » 

92.8 

93.  9 

93.4 

93.4 

93.4 

93.  4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93  .4 

9  3.4 

93.4 

°3.4 

9  3.4 

93.4 

GE 

5000  1 

93.7 

94.3 

94 .3 

94.3 

94  .3 

94. 3 

94 . 3 

94.3 

94. 3 

94 . 3 

94.3 

94 . 3 

94. 3 

04.3 

94.3 

94  .  3 

GE 

4  500  1 

93.9 

9  .  6 

94  .6 

94.6 

94  .6 

94. 6 

94.6 

94 .6 

94 . 6 

94 . 6 

94  .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94. fc 

V4 .6 

GE 

4000  1 

95.6 

96.3 

96.4 

96.7 

96  .7 

96.  7 

96.7 

96.7 

96.7 

9b  .  7 

96.7 

96.7 

96.  7 

9b.  7 

96.7 

96  4  7 

GE 

35001 

96.0 

96.8 

97.0 

97.3 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97. 4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

9  7.4 

97,4 

GE 

3000  I 

96.8 

97.7 

97  .9 

98  .2 

98 . 3 

98.  3 

98.3 

98.3 

98.3 

98 . 3 

98.3 

96.3 

98. 3 

9b. 3 

98.3 

96.3 

GE 

2500  1 

96.8 

97.7 

97.9 

98.2 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98 .7 

90 . 7 

98 . 7 

0  8 . 7 

9  8,7 

96 . 7 

GE 

2000  1 

97.2 

98.4 

98,7 

99.0 

99  .6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

*9.6 

99.6 

GE 

18J0  1 

97.2 

98.4 

98.7 

99.0 

99  .6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99.6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1500  1 

97.2 

98.6 

98  .8 

99 . 1 

99 .7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 . 7 

99.7 

99. 7 

99. 7 

99.  7 

99.7 

99 . 7 

GE 

1200  1 

97.3 

98.7 

98  .9 

99  .2 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99. 8 

99.8 

99,8 

99.8 

GE 

1000  1 

97.3 

98.7 

98  .9 

99.2 

99  .0 

99.  8 

99. 8 

99.8 

99.  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99 . 8 

GE 

9j0  1 

97 . 3 

98.  7 

98.9 

99 .2 

99  .8 

99.  8 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

80C  t 

97.3 

98.  7 

98.9 

99  .2 

99  .0 

99.  8 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

700  1 

97 . 3 

98.7 

98  .9 

99  .2 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  00.0 

i  C  0 . 0 

1  00.0 

GE 

600  | 

97.3 

98.  7 

98.9 

99.2 

99  .8 

99.9 

100. D 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100. 0 

1C0.0 

100. 0 

1  10. 0 

GE 

5U0  1 

97.3 

98.7 

90  .9 

99.2 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

1  10 . 0 

GE 

«uO  1 

97 . 3 

98.  7 

98  .9 

99.2 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  00. 0 

1  00.0 

3  CC  .0 

GE 

300  1 

97.3 

9$.  7 

98  .9 

99  .2 

99  .8 

99.  9 

1Q0.0 

100.0 

IOC.  0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CL.O 

GE 

2jC  1 

97.3 

98.  7 

98,9 

99.2 

99  .8 

99.  9 

100.0 

l  00.0 

100.0 

ino.o 

i  oo.r 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  i 

97.3 

98.7 

98  .9 

99.2 

99  .8 

99.  9 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 3 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  UO  .0 

GE 

0  1 

97 . 3 

98.  7 

98.9 

99.2 

99  .8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  ca. 0 

ICO.O 

1  UC  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PE R 1 00  OF  RECORD:  78-87 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

feet  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

NO 

CEIL  1 

70.3 

70.9 

71.0 

71  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

2C000 J 

78.0 

78.7 

78.7 

78.7 

70  .8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78. 8 

GE 

18000  | 

78.7 

79.3 

79.4 

79.4 

79  .4 

79.4 

79.4 

79,4 

79.4 

79.4 

GE 

16000  f 

78.8 

79.  5 

79.5 

79.5 

79  .6 

79. 6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

14000  1 

79.8 

80.5 

80.6 

80.6 

80  .6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

40.6 

GE 

1 20  0  0  1 

81.7 

82.  3 

02.it 

82.4 

8  2  .4 

82.4 

82. 5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

10CQ0I 

84.0 

84.8 

84  .8 

84.8 

84  ,9 

84. 9 

84 . 9 

B4 .9 

84.9 

84.9 

GE 

90  JQ  1 

54 ,2 

35. C 

55. 0 

85.0 

85.1 

85.  1 

85. 1 

85.1 

85.  1 

85.1 

GE 

8000  1 

66.7 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.  7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

700  0  1 

87.3 

88.3 

88  .4 

88.4 

88  .5 

88.  S 

88 . 5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

6000  1 

87.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89 .1 

89.  | 

89.  1 

89.1 

89.  1 

89.  I 

GE 

SOOO  I 

88.9 

89.9 

90.0 

90.1 

90  .2 

90.2 

9Q.2 

9Q.2 

90.2 

90.2 

Gf 

4  5  30  | 

89.2 

90.  3 

90.4 

90.5 

90.5 

90. S 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

6000  1 

91.6 

92.  9 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

3530  1 

92.6 

94.1 

94.3 

94  .5 

94  .7 

94. 7 

94 , 7 

94 . 7 

94. 7 

94 . 7 

GE 

3000  1 

94.6 

9b.  4 

5  7 

96.9 

97.1 

97.  | 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2'jQO  1 

94 .8 

96. 7 

97.1 

97.3 

97  .6 

97.6 

?■*  .  7 

97.7 

97.7 

97 . 7 

GE 

2030  l 

9S.2 

97.2 

97.7 

98.0 

98 .3 

98.  3 

98.3 

/o.  3 

98. 3 

98. 3 

GE 

1800  1 

95.2 

97.3 

97.7 

98 .0 

98  .3 

98.3 

98 . 4 

98.4 

98.4 

98 . 4 

GE 

1S00  1 

95.5 

97.6 

98  .0 

98  .4 

98  .8 

98.8 

98 . 8 

98 . 8 

98.8 

90 . 8 

GE 

1200  1 

95.6 

97.8 

98 .3 

98.6 

99  .0 

99.0 

99.  1 

99.1 

99.  1 

99.  1 

GE 

1000  1 

95.8 

98.1 

98  ,6 

99. G 

99  .4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99 . 5 

GE 

6J0  1 

95.8 

98.  1 

98 . 7 

99.0 

99  ,4 

99.  4 

99.5 

99.6 

99.  6 

99 . 6 

Of 

000  1 

95.8 

98.2 

98.7 

99.0 

99  ,4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

GE 

700  1 

95.8 

9  8.2 

98 .7 

99 .1 

99  ,S 

99.5 

99.6 

99 . 7 

99.7 

99. 7 

GE 

60nl 

95.8 

98. 2 

98.8 

99.2 

99.5 

99.  6 

99.  7 

99.8 

99.  8 

99.8 

GE 

5  JO  1 

95 .8 

98.2 

98  .8 

99 .2 

99  .6 

99.  6 

99 . 7 

99 . 8 

99.8 

99 . 9 

GE 

MOO  1 

95.8 

98.2 

98.8 

99.2 

99  .6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.  g 

99.9 

GE 

300  1 

95.8 

98.2 

98.8 

99  .2 

99  .6 

99.6 

99 . 8 

99.8 

99.8 

99 . 9 

Gf 

700  1 

95.8 

90.  2 

98  .8 

99  .2 

99  .6 

99.6 

99 . 8 

99  -  8 

99.8 

99 . 9 

GE 

1  jO  1 

95.8 

98.  2 

98  .8 

99.2 

99  .6 

99.  6 

99.8 

99.8 

99.0 

99.9 

GE 

C  1 

95.8 

98.2 

98  .8 

99.2 

99  .6 

99.6 

59.8 

99 . 8 

99.8 

99.9 

MONTH:  APR  HOURS ( L S  T 1  :  ALL 


GE  GE  GE  GE  GE  GE 


3/4  5/8  1/2 


71.0 

71.0 

71.a 

78  .8 

78.8 

78.8 

79  .4 

79.4 

79.4 

79  . 6 

79.6 

79.6 

80,6 

80.6 

80.6 

82  .5 

82.5 

82.5 

84  ,9 

8M.9 

84.9 

85,1 

85,  1 

85.1 

07  .7 

87.7 

87.7 

88  .5 

88 . 5 

88.5 

89,  * 

89.1 

89.  1 

90,2 

90.2 

90.2 

90,5 

90.  5 

90.5 

93.4 

93.4 

93.4 

94 ,7 

94.7 

94 . 7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.7 

97.7 

97. 7 

90 , 3 

98. 3 

98. 3 

98  .4 

0  0,4 

98.4 

98 ,8 

98.6 

98 . 8 

99 , 1 

°  9  *  1 

99  .  ] 

99  ,S 

99.5 

99.5 

99,6 

99 .6 

99 . 6 

99 .6 

99.6 

99.6 

99  .7 

99.7 

99 . 7 

99.0 

99 .8 

95  .  R 

99,9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99 . 9 

99.9 

99  ,9 

100.0 

100.0 

99,9 

100.0 

100.0 

99.9 

ino.o 

100.0 

99  ,9 

100.0 

100.0 

5/16 

1/4 

0 

71.1 

71.1 

71.1 

78.8 

78.8 

78.8 

79.5 

79.5 

75.5 

79.6 

79.6 

79,6 

80.6 

80.6 

6G.6 

®2  •  5 

82.5 

02.5 

84 . 9 

84.0 

64,9 

85.  1 

85. 1 

85.1 

P  7.7 

8  7.7 

87. P 

88. S 

88.5 

88.5 

89.  1 

89.  1 

69.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

9G.6 

93.4 

9  3.4 

93.4 

94.7 

94 . 7 

54 , 7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.7 

97.7 

97.7 

90.4 

90.4 

98 .4 

98.4 

9R  .4 

58.4 

98.9 

90.9 

56.9 

°9.  1 

99.1 

V9 . 1 

09. S 

99.5 

9V  .5 

99.6 

99,fe 

59.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.  0 

99.0 

99.6 

99.9 

99.0 

99 . 9 

99.9 

99.9 

1  .0.0 

1  CO,  Q 

1  00-0 

1  LD.O 

1  00.0 

100.0 

1  CO.D 

1  oo.o 

100.0 

i  uC  ♦  0 

100.0 

100.0 

1  GG.O 

100.0 

100.0 

ioC.O 

10TAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS : 


7200 


GLOBAL  CLlHATOLOGr  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVJCE/NAC 


STATION  NUMBER:  7451  60  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  MOURSKST):  0000-0200 


CEILING 

IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GF 

2  11/2  1  l/«  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

86.7 

87.5 

87.5 

87.5 

87  .5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

8  7.5 

87.5 

07.5 

GE 

200001 

90.8 

91.6 

91.6 

91  .6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91,6 

91 .6 

91  .6 

91.6 

91.6 

9  1.6 

9  1  .6 

91  .6 

GE 

18000  I 

90 .8 

91.6 

91.6 

91  .6 

9  1  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

GE 

I6P00 1 

90.8 

9].b 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91  .6 

91  .6 

GE 

1 1000 1 

91.7 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

02.6 

92  .6 

92.6 

92.6 

oz.b 

92.6 

92  .6 

GE 

12000 1 

92.0 

92.9 

92.9 

92.9 

92  .9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

10000  I 

93.0 

9  3.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.  9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

9  3.9 

GE 

9C0C  1 

93.0 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.  9 

93.9 

93.9 

93.  9 

93. 9 

93.9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

GE 

8n  Q  0  1 

94.3 

95.2 

95.2 

95  .2 

95  .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

°5 . 2 

95 .2 

95.2 

GE 

70001 

94.5 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.  4 

95.  A 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95. 4 

GE 

6000  1 

94.5 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

45.4 

95.4 

95.4 

GE 

50  0  0  1 

95.1 

95.9 

95  .9 

95.9 

95  .9 

95.  9 

95.9 

95.9 

95.9 

05 . 9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

VS. 9 

GE 

45G0  [ 

95.  J 

95.9 

95,9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95 . 9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

■•000  1 

95.7 

96.6 

96  .6 

96.6 

96  .6 

96.  6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

GE 

3  5u  0  l 

95.8 

96.7 

96 . 7 

96.7 

96  .7 

96.7 

96.7 

96 . 7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GF 

3000  f 

96.1 

97,2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

9  7.2. 

97.2 

97.2 

97 . 2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2  500  1 

96.8 

97.8 

97  .8 

97.0 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97 . 8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

9  7.8 

97.8 

GE 

2000  1 

97.0 

98.2 

98.2 

98  .2 

98  .2 

98.2 

98.2 

90.2 

98.2 

98 . 2 

9  P  .2 

98 . 2 

98.2 

98.2 

98.2 

90.2 

GE 

1800  1 

97.2 

98.4 

98.4 

98  .4 

98  .4 

98. 4 

98.4 

9b  .4 

98.4 

98 . 4 

98 .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98 . 4 

GE 

1500  1 

98.5 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.  8 

99 . 8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1200  1 

98.5 

99.8 

99.0 

99.8 

99  .8 

99.  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99, 0 

99.8 

99.8 

99.8 

99,  8 

99.8 

99 . 8 

GE 

1000  1 

98.6 

99.  9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.  9 

99 . 9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

GE 

9 or.  I 

98.6 

99.9 

99.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

8U0  1 

98.6 

99.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

99,  9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

, , . ; 

GE 

700  1 

98.6 

99.  9 

99  .9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99,9 

99.9 

99 . 9 

Gt 

600  1 

98.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

9  9. 9 

99.  9 

99.9 

99 . 9 

GE 

500  1 

98.6 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

90. 9 

99,9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99-9 

99 .9 

GE 

UQO  1 

98  .6 

99.9 

99.9 

99  ,9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99, Q 

99 . 9 

GE 

300  | 

98  .6 

99.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99,9 

99.9 

99 .9 

99 .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

GE 

200  1 

98 . 7 

100. 0 

100. G 

100.0 

1C0.0 

100.  D 

100.0 

100.0 

100. u 

*  00 . 0 

100 .0 

120.0 

100.0 

1  PO.O 

100.0 

1  L/C  *  0 

GE 

100  1 

98.7 

100.0 

100  .0 

100.0 

1  GO  .0 

100.0 

100.0 

1  CQ  •  0 

100.0 

100.0 

lcn.o 

100.0 

100.0 

1  no.o 

100.0 

uo.o 

GE 

0  1 

98 . 7 

100.  G 

too  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  on.n 

100.0 

100.0 

100. 0 

l  00.0 

1  gO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


R50 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PF&rrNTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURSCLSTJ:  0300-0600 


CE  KING 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

NO 

CEIL  1 

83.5 

85.  5 

85.5 

85.5 

85  .5 

85. 5 

GE 

20000 1 

87. 7 

89.7 

89.7 

89.7 

89  .7 

89.  7 

GE 

18000 1 

87.8 

89.8 

89  .8 

89.8 

89  .8 

89.8 

GE 

1  GOO  0  | 

87.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89  .8 

09.8 

GE 

18000 1 

88.6 

90.  5 

90.5 

90.3 

90.5 

90.  5 

GE 

12000  1 

88.8 

9Q.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.  8 

GE 

10000 1 

90.5 

92.6 

92  .6 

92  .6 

92  .6 

92.6 

GE 

9CJ0  1 

90.5 

92.6 

92.6 

92  .6 

92  .6 

92.6 

GE 

8000  1 

91.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.  5 

GE 

7000  1 

91.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93  .8 

93.8 

GE 

6Cu  0  1 

91 .9 

99.0 

94.0 

94  ,Q 

94  .0 

94.0 

GE 

80001 

92.9 

99.9 

94  .4 

94  .4 

°4  .4 

94. 4 

GE 

*♦500  1 

92.9 

99.9 

94.4 

94.4 

94  .4 

94,  4 

GE 

<♦000  1 

92.8 

99.8 

94  .8 

94  .8 

94  .8 

94 . 8 

GE 

3500  1 

92.8 

94,8 

94  .8 

94  .8 

94  .8 

94.o 

GE 

3000  1 

93.7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95. 7 

GE 

2500  1 

9<*  .0 

96.0 

96  .0 

96.0 

96  .0 

96.0 

GE 

JOUO  1 

99.7 

96.8 

96  .8 

96.8 

96  .8 

96. 8 

GE 

1800  1 

99 .9 

97.0 

97  .0 

97.0 

97  .0 

97.0 

GE 

1500  1 

96.6 

98.8 

98  .8 

98.8 

98  .8 

98.8 

GE 

1200  1 

96.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.  9 

GE 

1000  1 

96 . 9 

99.1 

99.1 

99 . 1 

99 .1 

99.  1 

GE 

900  1 

96.9 

99.  1 

99 .1 

99.1 

99 .1 

99.  1 

GE 

000  1 

97.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.  2 

GE 

700  1 

97.0 

99.  2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99. 2 

GE 

800  1 

97.0 

99.2 

99  .2 

99.2 

99  .2 

99.  2 

GE 

5  JO  \ 

97.2 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400  1 

97.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.5 

GE 

300  1 

97.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00 .0 

100. 0 

GE 

2u0  1 

97.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

GE 

iao  1 

97.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

0  1 

97.9 

100. 0 

100.0 

no  .o 

ICO  .0 

100.0 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


G£ 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

l 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

65.5 

89.7 

89.7 

89.  7 

89 . 7 

84.7 

89 . 7 

89.7 

89.  7 

89.7 

89 . 7 

89. B 

89.8 

89.8 

89.8 

89  .8 

09.8 

09.8 

89.8 

89.0 

89 . 8 

89.8 

89.8 

89.8 

89,0 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

69.8 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

92. b 

92.6 

92.6 

92.6 

52.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

9?  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

9  s  •  5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

93.8 

94 .0 

94.0 

94.0 

94 , 0 

94  .0 

94.0 

94 . 0 

94.0 

94.0 

54 .0 

94 .4 

94.4 

94 . 4 

94 , 4 

94.4 

94.4 

94 .4 

9  4,4 

9  4.4 

94 . 4 

94.4 

94 .4 

94.4 

94 . 4 

94  .4 

94 . 4 

94 . 4 

94.4 

9  4,0 

94 . 4 

94 . 8 

94 . 8 

94 . 8 

94.8 

94  .8 

94.8 

94 . 8 

V  4 , 8 

94.8 

54 . 8 

94  .  g 

94 . 8 

94 . 8 

94 . 8 

94  .8 

94 . 8 

94 . 8 

94 . 0 

9«,8 

94  .  e 

95.7 

9S.7 

95.7 

95  .  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.  7 

9  5.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96  .C 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .8 

96.8 

96.6 

96.8 

96.0 

56.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

9  7.0 

97, 0 

97.0 

97.0 

97.0 

98.8 

98.8 

98.8 

48.8 

7«  „ 8 

98.8 

93.8 

98.8 

93.8 

56.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98 . 9 

98  .9 

90.9 

98 . 9 

98.9 

90.9 

96.9 

99.1 

99.1 

99.  1 

49  .  1 

99 . 1 

99 . 1 

99. 1 

99.  1 

99.1 

>9 . 1 

99 . 1 

99. 1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

99 . 1 

99.1 

99.  1 

99. 1 

59 . 1 

99.2 

99.2 

99.  2 

99 . 2 

94 .2 

99.2 

99.2 

99.2 

94.2 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

49 . 2 

94  .2 

49.2 

49.2 

99.2 

99.? 

59.2 

99 . 2 

99 .2 

99  .  ? 

99  . 

99.2 

99.2 

99.2 

49.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

94 .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99 . 5 

99  .  S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

99 . 5 

49,5 

99,  5 

99.5 

99 . 5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  PO.O 

1CD.0 

1  LO.O 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  0  0  .  C 

ICO  .0 

100.0 

i  no.o 

1C0.P 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

:  o  n .  o 

ico.o 

100.0 

1  co.o 

100.0 

1  GO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100-0 

100,0 

1  oc.o 

100.0 

1  LG  •  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION 

NUMBER  : 

7*4  5 1  60 

ST  AT  I  ON 

NAME  * 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH: 

Cr  DE  C9P0 :  7? -8  7 
:  MAY  HOURS ( L  S  T 1 • 

0600-0800 

CEILING 

IN 

l  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN 

statute  miles 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEET 

1  10 

6 

5 

*4 

3  2 

1/2 

2  1  1/2 

1 

1/44  I  3/4 

5/8 

1/2  5/16 

1/4  0 

NO 

CEIL  1 

79.9 

81.5 

81  .5 

01.5 

81  .5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81  .5 

8  1.5 

81.5 

81.5 

81.5 

61.5 

GE 

2C000  1 

86.1 

88.  1 

88  .2 

88.2 

88  .2 

88.  2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

80  .2 

88.2 

88.2 

88.2 

84.2 

68.2 

GE 

18000 1 

86.3 

88.3 

88.4 

88  .4 

88  .4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

P8.4 

88.4 

86.4 

GE 

16000  l 

86.3 

88.  3 

80.4 

68  .4 

88  .4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88  .4 

88.4 

88. 4 

88.4 

88.4 

bB  .4 

GE 

14000  | 

86.6 

88.  5 

88  .6 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

88. b 

66.6 

GE 

12000  1 

87.2 

89.1 

89.2 

09.2 

89  .2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

09.2 

89.2 

b9  »  2 

GE 

10000  1 

88.6 

90.8 

90  .9 

90.9 

90  -9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

9C.9 

GE 

90001 

88.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91  .1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91 . 1 

91.1 

9  1.1 

91 . 1 

91,1 

9  1.1 

91.1 

GE 

8000  1 

90.0 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

7000  1 

90.1 

92.4 

92. S 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92 . 5 

92.5 

92.5 

92.5 

52.5 

GE 

6000  1 

90.3 

92.6 

92  .7 

92.7 

92  .7 

92.  7 

92.7 

92.7 

92,7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.  7 

02.7 

92.7 

52.7 

GE 

5000  1 

90.8 

93. D 

93.1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.  1 

93.1 

9  3.1 

93.1 

93.1 

9?.  1 

93 . 1 

GE 

4500  1 

90.  e 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93. 1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

9  3.  1 

93.1 

GE 

40001 

91 . 1 

93.  3 

93.4 

93.4 

93  .4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

9  3.4 

93.4 

93.4 

9  3.4 

53.4 

GE 

3500  1 

91.6 

94.0 

94 . 1 

94 . 1 

94 .1 

94.  1 

94 . 1 

94 . 1 

94. 1 

94 . 1 

94 . 1 

94.1 

94  .  l 

94 , 1 

94 . 1 

54 . 1 

GE 

3000  1 

93. C 

95.4 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

2500  ! 

93.1 

9S.  5 

95.7 

95  .7 

95.7 

95.  7 

9  5.7 

95.  7 

95.  7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.  7 

95.  7 

95.7 

95.7 

2000  1 

93.8 

96.3 

96  .6 

96.6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

9fc  .6 

GE 

1800  1 

93 .9 

96.  5 

96.7 

96.7 

96 .7 

96.  7 

96.7 

96.7 

96.7 

96. 7 

96.7 

96 . 7 

96.  7 

9b.  7 

96.7 

96  .  7 

GE 

1500  1 

95.3 

97.8 

98.1 

98.1 

98  .1 

98.  1 

90 . 1 

98 . 1 

98.  1 

90  .  1 

94 , 1 

98  .  1 

98 . 1 

98.  1 

94. 1 

58  .  1 

GE 

1200  1 

95.7 

98.  3 

98.5 

96.5 

98  .5 

98.5 

98. S 

98.5 

98.5 

98.5 

98 .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98 . 5 

GE 

1000  1 

96.5 

99.0 

99  .2 

99  .2 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99 . 2 

99. 2 

99 . 2 

99  .? 

9  9. 2 

99.2 

99.2 

99.2 

59.2 

GE 

900  1 

96.7 

99.4 

99  .6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

8u0  | 

96 . 9 

99.7 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

®9 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99 .9 

GE 

700  1 

97.0 

99.8 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100  .  o 

1G0.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  uO .  0 

GE 

600  l 

97.0 

99.8 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10D.0 

l  o  n ,  r  ■ 

100.0 

100.0 

1  n0.0 

ICO.O 

1  CC  .0 

GE 

500  | 

97.0 

99.8 

100  .0 

100.0 

ICO  .0 

I00.C 

100.3 

100.0 

100.  0 

100.0 

109.0 

100.0 

1  DO  •  0 

1  00.0 

100.0 

1  uO.O 

GE 

400  i 

97.0 

99.  B 

100.0 

100.0 

100. Q 

100.0 

100.0 

ioo. n 

100.0 

100.0 

lon.o 

lOO.  0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  uo.o 

GE 

300  ! 

97  ,0 

99.8 

100.0 

100 .0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.3 

1  09,0 

1  LD.O 

GE 

200  1 

97.0 

99.8 

1  00  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  90.0 

ICO.O 

1  CC.O 

GE 

100  1 

97. D 

99.8 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100,0 

100. 0 

100.  c 

100.0 

ICO.O 

1  lC  .0 

GE 

0  1 

97.0 

99.8 

100.0 

100 .0 

100.0 

loo.  a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  D 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO  *  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH!  MAY  MOURSaSTI:  0900-1100 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

Gt 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GC 

u 

NO 

CEIL  1 

61.8 

02.  7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.  7 

82.  7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

2 CCOO  | 

87.3 

88. 3 

88.3 

88.3 

88  .3 

88.  3 

88.3 

88.3 

88.  3 

P0  •  3 

Bft.3 

88.3 

88.  3 

03.  3 

80.3 

be  .  3 

GE 

ISC' 1)0  1 

87.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88  .4 

08.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88  .4 

88.4 

98.4 

88.4 

80.4 

68  .4 

GE 

1  6000  1 

07.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88  .4 

88,  4 

86.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

8  8.** 

89.4 

88.4 

88.4 

66.4 

GE 

10000  1 

88.2 

89.  1 

89.1 

89.1 

89 .1 

89.  1 

89.  1 

89.1 

89.  1 

09. 1 

89.1 

89.  1 

89.1 

89.  1 

89.1 

69.1 

GE 

1JOOO  1 

88.8 

89.8 

89  .8 

89.8 

89  .8 

89.8 

89.8 

89  o  8 

89.0 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

69.8 

GE 

10000 1 

89.6 

90.  5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90,5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

9  .  5 

VG.S 

GE 

90  0  0  1 

89.6 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

9D.  5 

90.5 

90.5 

90.5 

90,5 

90.5 

90.5 

90 . 5 

90.5 

90.5 

<50.5 

GE 

8000  1 

91.3 

92.4 

92  .4 

92.4 

92  .4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

92.4 

92.4 

92.  « 

92.4 

92.4 

GE 

70001 

91.7 

9  3.  D 

93.0 

93.0 

93  .0 

93.0 

93. C 

93.0 

93.0 

93  »  D 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

9  3.0 

93.0 

r>E 

6000  i 

91  .7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

9  3.0 

93.0 

93.0 

9  3.0 

93.0 

GE 

5000  1 

91.7 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93. 1 

93 . 1 

93.1 

93.1 

93.1 

9  1,1 

93.1 

GE 

45U0  f 

91  .0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.  2 

9  3.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

4000  1 

92.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

95.5 

93.5 

93.5 

GE 

3500  1 

94  .0 

95.4 

95.4 

95  .4 

95  .4 

95. 4 

95.4 

95.4 

95.  - 

95 . 4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95 .4 

GE 

3000  1 

95.9 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .b 

GE 

2500  1 

rS  .8 

98.  3 

98.3 

98.3 

96  .4 

98. 5 

98.5 

98.5 

98.5 

90 . 5 

98  .5 

98.5 

90.5 

98.5 

9  0.5 

98.5 

GE 

2000  1 

97.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99 .1 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1800  1 

97.5 

99.0 

99  .0 

99.0 

99 . 1 

99. 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1500  1 

97.7 

99.2 

99  .2 

99.2 

9?  .4 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99 . 5 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

12U0  1 

98 . 1 

99.7 

99  .7 

99 .7 

99  .6 

99.9 

99. 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99,9 

99.9 

GE 

ic  jo  ! 

98 , 2 

99.8 

99  .8 

99.0 

99  .9 

100.0 

100,0 

100.  Q 

too.  0 

100.0 

1  On .  o 

100.0 

100.0 

100.0 

1GO.0 

1  LJ.O 

GE 

900  1 

98.2 

99.6 

99  .8 

99.8 

99  .9 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  01  CE’L1N6  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETaC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  7AS160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-8  T 

MONTH:  MAY  MOURSILSTI:  17G0-1A0C 
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global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  A  F  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

MONTH:  MAY  HOURS  I L  S  M :  1 5DO-1 ?00 
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GLOBAL  CUMATOLOGV  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERV ICE/HAC 

STATION  NUMBER:  76S160  STATION  NAME:  TRAVIS  A F 8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-81 

MONTH:  MAY  HOURSILSH:  1SOO-7COO 


ceiling  visibility  IN  STATUTE  MILES 
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9  3.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

16000 1 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.  7 

93.7 

GE 

16DQ0 1 

94 . 4 

94.  ^ 

?4  .4 

94  .« 

94  .4 

94. 4 

94.4 

GE 

120J0I 

95.? 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

GE 

10000  1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

RCOO  1 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

GE 

8000  1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

7000  1 

97.? 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

6000  1 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

GE 

5000  t 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

6500  1 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.3 

GE 

60001 

97.8 

98.  2 

98  .2 

98  .2 

98  •  2 

98.2 

98.2 

GE 

3500  1 

97.8 

90.2 

98.2 

98  .2 

90  .2 

96.2 

98.2 

GE 

30001 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

25uO  1 

99.0 

99.4 

99.4 

99 .4 

99  .4 

99. 4 

99.4 

GE 

2000  1 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.  5 

99.5 

GE 

IBOO  1 

9?.? 

99.  6 

99 ,7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

GE 

1500  1 

99.5 

99.9 

100.0 

100 .0 

ico.o 

100.0 

100.0 

GE 

1200  1 

99.5 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

lao.o 

100.0 

GE 

1000  1 

99  .S 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

«U0  1 

99.5 

99.9 

100  .0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100,0 

GE 

BOO  1 

99.5 

99.9 

100  .0 

100 .0 

100  -0 

100.0 

100,0 

GE 

700  1 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

GE 

6uO| 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

500  1 

99.5 

99.9 

100  .0 

icq. a 

1  oo.o 

100.0 

100. 0 

GE 

600  1 

99.5 

99.9 

100  .0 

100.0 

1  CO  .0 

100.0 

100.0 

GE 

300  1 

99.5 

99.9 

100  .0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

100.0 

GE 

2u0  1 

99.5 

99,9 

100.0 

100. D 

100.0 

100.0 

loo.o 

GE 

100  1 

99.5 

99.9 

100  .0 

100 .0 

100  .0 

100.0 

100,0 

GE 

01 

99.5 

99.9 

100.0 

IOC  .0 

I  oo.o 

100. 0 

100,0 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

B  5 . 5 

85.5 

65.5 

93.1 

93.  1 

93.  1 

93,1 

93.1 

93.1 

Q3.  1 

93.1 

V  3  .  1 

93.7 

93.  7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.  7 

93.7 

9  3.7 

93.7 

93,  7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

9  3.7 

95.7 

94.4 

94 .4 

94 . 4 

94  .4 

94.4 

94 . 4 

04,4 

94.4 

94.4 

95.2 

95,2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95. S 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

V  7  ♦  2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

o  7.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97  .  3 

97.3 

97.3 

97.3 

9  7.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

97 . 3 

97.3 

97.3 

97.  3 

9  7.  3 

9  7.  ? 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98  .  ? 

98.2 

98.2 

94.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98  ,2 

98.2 

98 . 2 

08.2 

94.2 

58.2 

99.4 

99.4 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99  .  i| 

09.4 

99,4 

59 .4 

99.4 

99.4 

99 . 4 

99  ,<| 

99. 4 

99.4 

C  9.  4 

99,4 

55 .4 

99 . 5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99 . 5 

99.5 

0  0.5 

90.5 

59.5 

99,7 

99.7 

99  .  7 

99,7 

99.7 

99,  7 

09. 7 

99,7 

99 . 7 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00,0 

100.0 

100. P 

1  00. G 

100. C 

1  LC  •  C 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO  .0 

100 .0 

100.0 

1  OO.O 

100.0 

1  LC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  .0 

10  J.O 

100.0 

i  ra.o 

ICO.O 

1  lC  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  O'1 ,0 

100.0 

100.0 

1  co.c 

ict.c 

1  LG  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

100 .0 

l  ro.o 

ico.o 

1  LC.O 

100.0 

ICO.O 

iro.o 

100.0 

ino.  o 

100.0 

1  oo.o 

1  co.c 

ICO.O 

100.0 

100. c 

1  DO  .  0 

1  OP  .0 

1CJ  .0 

100.0 

100.0 

10  0.0 

1  LC.O 

100.0 

100. 0 

1C3.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  no.o 

too. a 

1  CC  .c 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  a  .o 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100. 0 

1  GO  .  0 

1  00.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

l  ro.o 

100. c 

1  CC  .0 

100.0 

100.  0 

ioo. n 

100.0 

100.0 

100.0 

yoo.o 

ico.o 

ICG  .  0 

1  GO  •  0 

100. G 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

1  00.0 

ico.o 

l  CO  ♦  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


BID 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREGUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  MEATHFR  SERV  ICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  MAY  MOURSILSTlj  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

6/16 

GE 

1  /4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

88.8 

89.  1 

89.1 

89.1 

89.1 

89,  1 

89.1 

89.1 

89.  1 

89.  I 

89.1 

89.  1 

09.1 

89.  1 

69,1 

65.  1 

GE 

20000 1 

93.9 

94.2 

94  .2 

94  ,2 

94  .2 

94.  2 

94.2 

94.2 

94.2 

94 . 2 

94.2 

94 . 2 

94  .2 

04,2 

94 ,2 

94  .2 

GE 

urao  l 

9  .9 

94.2 

94  .2 

94  ,2 

94.2 

94. 2 

94.2 

94.2 

94.2 

94 . 2 

94  .2 

94 . 2 

94.2 

94 . 2 

94 . 2 

94 .2 

GE 

1 60u  0 1 

9. .9 

94 . 2 

94.2 

94  .2 

94  .Z 

94. 2 

94 . 2 

94.2 

94.2 

94 , 2 

94  .2 

94.2 

94 .2 

94  .  ? 

94.? 

94.2 

GE 

ltrxa 1 

94.5 

94.8 

94  .8 

94,8 

94  .8 

94.8 

94 . 8 

94.8 

94.8 

94 . 8 

94  .8 

94.0 

94 . 8 

94.0 

94,8 

54.8 

GE 

1  20  U  0  1 

95.3 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

96.6 

95.6 

95.6 

95.6 

V‘>.£ 

GE 

100  JO  1 

95.5 

95.0 

95  .8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95 . 8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.6 

95.8 

95.8 

GE 

9000  1 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96 . 0 

96 .0 

96.0 

96.0 

96.0 

5  .C 

5  6.0 

GE 

8000  1 

96.6 

96.9 

96  .9 

96  .9 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96 . 9 

96.9 

96.9 

96 . 9 

GE 

7CJ0I 

97.0 

97.  3 

97.3 

97,3 

97.3 

97. 3 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .  3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.  3 

9  7.3 

9  7.3 

GE 

6000  1 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

9  7.  J 

97  .  3 

GE 

5000  1 

97.1 

9  7.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97,4 

97 . 4 

97,4 

97.4 

97,4 

9  7.4 

9  7.4 

9  7.4 

GE 

4500  | 

97.1 

9  7.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97. 4 

97.4 

9  7.4 

97.4 

9  7.4 

0  7  ,  _ 

97.4 

GE 

4000  1 

98.0 

9  8.4 

98.4 

98.5 

98  .5 

98.5 

90.5 

98.5 

98.5 

98 . 5 

98 .5 

98.5 

98.5 

98.5 

9«  .5 

56.5 

GE 

35uO  1 

98.0 

98.4 

90.4 

98.5 

98  .5 

98.  5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .  5 

98  .5 

98 . 5 

98.5 

90.5 

9  3,5 

96.5 

GE 

3000  1 

98 . 1 

98.5 

98.5 

98.6 

98  .6 

9.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

9*»  .6 

98.6 

9ft  .  6 

98.6 

9®  .6 

98.6 

GE 

2503  I 

98 . 1 

98.5 

98 .5 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98 . 6 

98 . 6 

9  0 . 6 

9  C  .#• 

56  .6 

GE 

2C  Q  0  1 

98.2 

90.7 

98.7 

98.8 

98  .8 

90.3 

98.8 

98 . 8 

98.8 

98  .  B 

9ft  .8 

98.6 

9  ft  .  8 

9ft.  e 

9ft. 6 

9  6 . 6 

GE 

1  8  u  0  J 

98.3 

98.8 

98,8 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

90 . 9 

98.9 

98 . 9 

98.9 

9  8.9 

9  P  .  9 

08.9 

98.9 

9b  .  9 

GE 

15  0  0  1 

98.9 

99,6 

99.6 

99.7 

99  .7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99,7 

99.7 

99.  7 

09.7 

99.7 

95  .  7 

GE 

1200  1 

99.0 

99.8 

99.0 

99.9 

99,9 

99. 9 

99 . 9 

49.9 

99.9 

99 . 9 

99,9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.0 

46 . 9 

GE 

IP  0  0  1 

99  ,  i 

99.9 

99.9 

iCO.O 

100  ,0 

100. 0 

10V.0 

100. 0 

.00.0 

1  OD.  0 

1D".D 

10C.0 

ln'*  . 

1  co.o 

\  ill.  c 

1 :  c .  o 

GE 

9u0  l 

°  9  »  1 

99.9 

99.9 

100.0 

1  CO  .0 

ino.  0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  00  .c 

100.0 

.  U)  •  0 

1  co.o 

1  C  3.0 

1  LC  .  0 

GE 

8  00  1 

99 . 1 

99.9 

99  .9 

IOC  .0 

1  CO  .0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

lon.o 

ICO.O 

100.0 

1  0  0 . 0 

ICO.O 

1  IG.O 

GE 

7  JO  1 

99.1 

99.9 

99  .9 

100.0 

1  CO  .0 

loo.  c 

loo.o 

100.0 

100.0 

10U.0 

103.0 

100.0 

30 . 0 

1  co.o 

1GC.0 

ICO.O 

or 

800  | 

99. 1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

ICO.O 

IOC.  0 

i^O.  0 

100. 0 

iro.u 

100.0 

1  rc.c 

1  r  r .  c 

1  L  D  .  C 

GE 

500  1 

99 . 1 

99.9 

99.9 

100 .0 

ICO  .0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  On  .n 

100.0 

100.0 

1  co.o 

ICO.O 

i  1  c .  c 

GE 

400  | 

99,1 

99.9 

99  .9 

100.0 

100 .0 

100.0 

1  00.0 

1  Oil  .  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  no. a 

1C3.0 

1  LO  .0 

GE 

3  U  0  I 

99. 1 

99.9 

99,9 

100.0 

1  co.o 

100.C 

100*0 

100.0 

100.0 

ino.  c 

1  0R  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

1  lG.O 

or 

200  1 

99. 1 

99.9 

99.9 

100.0 

1  co.o 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

ino.c 

ICO.O 

1  0  0 . 0 

100  c  0 

1  co.o 

1GP.0 

1  LC  .0 

GE 

100  1 

99 . 1 

9  y.  9 

99  .9 

100.0 

ICO  .0 

100.  G 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  c°.o 

ICO.O 

100.0 

1  co.o 

10  0.0 

1  CO  .0 

GE 

0  1 

99 . 1 

99.9 

99  .9 

100 .0 

100  .0 

100.  D 

1  00  ,r. 

100.0 

100.0 

ioo.  n 

100.0 

1  0  a .  o 

100 . 0 

100.0 

1  Cl.  c 

1  CO  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


TT 


o 


o 

GLOBAL  climatology  branch 

PERCENTAGE 

FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE  OF 

CEIL ING 

VERSUS 

VISIBILITY 

USAFET AC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

o 

AIR  WEATHER  SCRVlCE/HAC 

STATION  NUMBER: 

74  5160 

ST  AT  ION  NAME 

TRAVIS  AFB 

CA 

PER  100 

OF  RCCORO:  78 

-8  7 

o 

MONTH: 

HAY 

HOURS TLST ) • 

all 

CE  TUNG 

visibility 

IN  STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  J 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

S/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

8  4*0 

84.8 

84  .8 

84  .8 

84  .8 

84. 8 

84.6 

64.8 

84.8 

84 . 8 

84 .6 

84.8 

84. 8 

04.8 

84.8 

64  .8 

GE 

20000  t 

89.8 

90.6 

90.6 

90.6 

90  .6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90 .6 

GE 

18D00 1 

90.0 

90.8 

90  .8 

90.8 

90.8 

90.0 

90.8 

9J.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

1LOOO 1 

90.0 

90.8 

90  .8 

90.8 

90  .8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.fi 

90.8 

GE 

1VOUO 1 

90.7 

91,5 

VI.  6 

91  .b 

9l  .6 

91.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

91  .6 

9  1.6 

91.6 

91.6 

9  1  .6 

91.6 

O 

GE 

12000 1 

91  .2 

92.0 

92.1 

92.1 

92  .1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92. 1 

92.1 

02.1 

92.1 

92  .  1 

GE 

10000 1 

92.2 

9  3.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

9?.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

9000  1 

92.3 

9  3.  1 

93.2 

93.2 

93  .2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

9  3.2 

93.2 

GE 

80001 

93.6 

9*1.8 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94 .5 

94  .5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

7000  1 

93.9 

94,8 

94.8 

94  .8 

94  .e 

99.  8 

94,8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94 . 8 

94,8 

94 , 8 

94.8 

94 . 8 

GE 

60001 

94*0 

94.9 

94.9 

94  .9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  ,9 

94.9 

94 .9 

94.9 

94.9 

94 .9 

GE 

5000  1 

94 . 3 

9  S  •  2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.  3 

95.3 

95.3 

95.3 

95 . 3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

VSOOl 

94. 

95.  3 

95  .4 

95.4 

95  .4 

95.  4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 
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1  CO.O 

GE 

300  1 

98.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

io:.o 

1  GO  .0 

GE 

200  1 

90 .7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO.O 

GE 

TOO  1 

98.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO.O 

GE 

01 

98.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUN8EP  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 


o 

MONTH 

JUN 

houRSILSTI  : 

0600-0800 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

o 

FEET  1 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

T 

5/8 

1/2 

5/16 

2/4 

0 

3 

NO 

CEIL  1 

86.1 

r- 

co 

87.3 

87.3 

87.3 

87.  3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

67.3 

GE 

20000 | 

89,9 

91.1 

91 .1 

91.1 

91 .1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91 . 1 

91 .1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

O 

GE 

1 8000 1 

90.4 

91.7 

91  .7 

91.7 

91  .7 

91.7 

91 . 7 

91 . 7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

1 6000 | 

90.7 

9  1.9 

91,9 

91  .9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91  .9 

9  1  .9 

91.9 

91.9 

9  I  .9 

91 .9 

GE 

140001 

91  .6 

92.  8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.  8 

92.8 

92.8 

92.8 

92 . 8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

4?,  8 

92.8 

GE 

12000 1 

92.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93  .9 

93-9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.5 

93  .9 

9  3.9 

<>3.9 

R3.9 

9  3.4 

93.9 

GE 

10000 1 

93.6 

94. 8 

94.8 

94  .8 

94  .8 

94.8 

94 . 8 

94.8 

94.8 

94.8 

94  .6 

74.8 

94 . 8 

94,8 

94.8 

94 . 8 

Cj 

GE 

9000  1 

93.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95  .0 

95.0 

95.0 

95.0 

9S.0 

95.0 

95  .0 

95.0 

95.0 

95,0 

95.0 

95.0 

GE 

8000  1 

94.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

9S.7 

95.7 

95.7 

95  .7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

7000  1 

94  .4 

95.  7 

95.7 

95.7 

95  .7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

6000  | 

94  .4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95  .7 

95.7 

95.7 

95,7 

95.7 

95,7 

GE 

soool 

94  .6 

95.8 

95  .8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95. B 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

V.'/ 

GE 

9500  1 

94.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95. 6 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

9000  1 

95.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

9b. 2 

GE 

JSuOl 

95.2 

96.4 

96.4 

96  .4 

96  ,4 

96.  4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96,4 

o 

GE 

30001 

96.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

47.6 

97.6 

97,6 

GE 

25001 

96.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

n 

GE 

20001 

96.2 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97. 8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

9  7.  8 

97.8 

97.8 

GE 

18001 

96 .2 

97.  7 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97. B 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1500  1 

96.4 

98.0 

98.1 

96 .1 

98 ,1 

98.  1 

98.1 

98.1 

98. 1 

98 . 1 

98 . 1 

98.1 

98.1 

98.  1 

98.1 

96 . 1 

o 

GE 

1200  1 

96.7 

98.6 

98.7 

90.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

98.7 

OB  ,  7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

GE 

1000  i 

96.9 

98.  8 

98.9 

98  .9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

96.9 

o 

GE 

9U0  1 

97.3 

99.  3 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

8001 

97.7 

99.7 

99.8 

99 .8 

99  .8 

99.  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

GE 

700  1 

97.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

ge 

600  1 

97.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. 0 

GE 

5001 

97.8 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

1  00.0 

GE 

900  1 

97.8 

99.9 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

ICO.O 

1  O0.0 

GE 

3001 

97.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

I00.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

97.8 

99.9 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

o 

GE 

100  1 

97.8 

99.9 

100  .0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2  00.0 

100.0 

1  00.0 

0 

GE 

G| 

97.8 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  4*  OBSERVATIONS: 


o 


O  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION 

NUMBER: 

745160 

STAY  ION 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  70-87 
:  JUN  HOURS (L  ST): 

0900-1 100 

CEIL ING 
IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

/•'N 

J 

FEET 

1  10 

6 

S 

4 

5  2 

1/2 

2  1  i/2 

1 

1/4  1  3/4 

5/8 

1/2  5/16 

1/4  0 

o 

NO 

CEIL  1 

09.1 

89.6 

89  .6 

89.6 

89  .6 

89.  6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89  .6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

20000 1 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93  .2 

93.  2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

9  3.2 

9  3.2 

93.2 

GE 

16000 1 

93.1 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

03.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

1 6000 1 

93.1 

93.6 

9  3.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93  .6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

14000  | 

93.7 

94.  1 

94  .1 

94.1 

94.1 

94. 1 

94 . 1 

94.1 

94. 1 

94.  I 

94 . 1 

94 . 1 

94  .  | 

94.  1 

94. 1 

94 . 1 

GE 

12000 | 

94.2 

94,  7 

94  .7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94  .7 

94.7 

94 . 7 

94 . 7 

94.7 

94 . 7 

GE 

10000 1 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95  .7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95 .7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

V5.7 

0 

GE 

9000  1 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

8000  J 

96.7 

97.  J 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97. 1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

7000  1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.? 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

-V 

GE 

6000  1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .? 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GC 

50001 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

45001 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

40001 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

3500  1 

97.7 

98.  1 

98.1 

98.1 

98 .1 

90.  1 

98. 1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

«8.1 

9  8.1 

96 . 1 

GE 

3000  1 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96. e 

98.8 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

GE 

25U0  1 

98.3 

98.8 

98  .8 

98.8 

90  .0 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.  B 

98.8 

98.8 

'"s 

GE 

2000  1 

98.8 

99.2 

99.2 

99 .2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .? 

99.2 

99.2 

99.2 

9  9.2 

99.2 

GE 

1900) 

98.9 

99.  3 

99.3 

99.3 

99 .3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99. 3 

99. 3 

99.3 

90.3 

99.3 

GE 

1500  1 

99.3 

99.  8 

99.8 

99  .0 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

r' 

GE 

12001 

99.3 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .9 

99.  9 

99,9 

99.  « 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1000  1 

99.3 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

GE 

900  1 

99 . 3 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800  1 

99.4 

99.9 

99.9 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

700  J 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

'"S 

GE 

600  1 

99.4 

99.9 

99  .9 

99.9 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1Q0.C 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

ICJO.O 

1  LO.O 

GE 

5  JO  1 

99.4 

99.9 

99  .9 

99.9 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.Q 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CiO.O 

GE 

4001 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.  D 

100.0 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

300  1 

99.4 

99.9 

99.9 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00*0 

GE 

200  1 

99.4 

99.  9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

100  1 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

1  uC.O 

GE 

D  1 

99.4 

99.  9 

99.9 

99.9 

100  .0 

100.0 

100.0 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


O 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  70-07 

MONTH:  JUN  HOURS  <  L  S  T I :  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

b 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

NO 

cen  1 

91 .2 

9  1.8 

91.8 

91  .8 

91  .8 

91.8 

91.8 

GE 

20000 1 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

GE 

18000 1 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

GE 

16000 1 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

14000  1 

95.7 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96. 2 

96.2 

GE 

12000 1 

97.2 

97.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

GE 

100001 

98.2 

98.8 

98  .8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

GE 

9000  1 

98.3 

98.  V 

98  .9 

98  .9 

98  .9 

98.9 

98.9 

GE 

80001 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

GE 

2000  1 

98.4 

99.0 

99  .0 

99,0 

99  .0 

99.0 

99,0 

GE 

6000  | 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

GE 

5COO  1 

98.4 

99.0 

99  .0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

GE 

4500  1 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

GE 

40001 

98.6 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

35,01 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99,2 

GE 

3000  1 

99.1 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

GE 

25001 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

GE 

2000  1 

99.2 

99.9 

99,9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

GE 

lSuO  1 

99.2 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

15001 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

12001 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000  1 

99.3 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100.  Q 

100.0 

100.0 

GE 

9u0  1 

99.3 

ioo.  n 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800  1 

99.3 

1D0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2001 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600  i 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

GE 

500  1 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.Q 

100.0 

100.0 

GE 

400  1 

99.3 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3001 

99.3 

100.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

GE 

200! 

99.3 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  1 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

0  1 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

1  l/z 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

91.8 

91.8 

91 . 8 

91  .8 

9  1.8 

91.8 

91.8 

91 .8 

91 .8 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

55.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

9S.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.8 

98.8 

98.  B 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

98  .9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

96.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. D 

99 . 0 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99. 1 

99.1 

99.1 

99 , 1 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1Q0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  n0.0 

100.0 

1  00.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  u 

100.0 

1P0.0 

100.0 

1  OC  .0 

lOOrO 

100.  Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100. 0 

1  co.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  ro.o 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

100.0 

100. P 

100.0 

100.0 

loo.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

1  co.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  uo.o 

100*0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


o 


©  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

0 

ST  A  T 1  ON  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERJOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUN  HOURS  (L S T  l  :  1500-1700 

O  . 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


0 

IN 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

□ 

o 

NO 

CEIL  1 

91 . 2 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

GE 

20000  1 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96  .4 

96. 4 

96.4 

96 . 4 

96.4 

9b  .  4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

0 

GE 

18000 1 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96  .4 

96.  4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

16000 1 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96  .4 

96.  4 

96.4 

96,4 

96.4 

96  •  4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.  4 

96.4 

96 . 4 

GE 

14000  | 

97.1 

97. 1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

R7.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

o 

GE 

120001 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98 . 2 

98.2 

OB,  2 

00 .2 

98.2 

GE 

10000 1 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98  .9 

98. 9 

98-9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

98 .9 

o 

GE 

9000  1 

98,9 

98a  9 

98  .9 

98  .9 

98  .9 

98.  9 

98.9 

98,9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

8000  1 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98  .9 

90. 9 

98.9 

98,9 

98.9 

98. 9 

98  .9 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

7000  1 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

.0 

GE 

6000  1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

5000  | 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

4500  1 

99.0 

99.0 

99. D 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

ROOD  1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99  .1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

99. 1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99. 1 

GE 

35001 

99,  1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99. 1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99 . 1 

0 

GE 

3000  1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99 , 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

25001 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

'•N 

GE 

2000  l 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1800  1 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1500  1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

10U.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

1  GC.O 

r\ 

GE 

1200  1 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO  .0 

GE 

inool 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.Q 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

o 

GE 

900  1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

1  CO.O 

GE 

ejol 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00 .  c 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO  .0 

GE 

Tool 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO  .0 

o 

GE 

600  1 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100. D 

100.0 

100.0 

103.0 

1  uu.O 

GE 

500  1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

400  1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

300  1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1QO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. 0 

100.0 

1  cc.o 

GE 

2  D  0  1 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

10J.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

GE 

100  1 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo. a 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

0 lioo.o 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

745160 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVI S 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  78-67 
:  JUN  HQURStLST) : 

1800-2000 

CEIL ING 
IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 

GE  GE 

IN 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEET 

i 

10 

6 

5 

4 

3  2 

1/2 

2  1  1/2 

1 

1/4  1  3/4 

S/8 

1/2  5/16 

1/4  0 

NO 

CEIL 

1  90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90. 1 

90.2 

90.  1 

90.  1 

9  0.1 

90.1 

90. I 

90.  1 

90.1 

90.1 

GE 

20000 

1  96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96 . 2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

18C00 

1  96.4 

96.4 

96  .4 

96  .4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96 . 4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

16000 

1  96.4 

96.4 

96 .4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96 . 4 

96 . 4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96 . 4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

14000 

1  97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.  2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

12000 

1  97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

10000 

1  98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

GE 

9000 

1  98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98. 6 

98.6 

96  .6 

GE 

8000 

1  98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

GE 

7000 

1  98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98 . 7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

6000 

1  98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98  .7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.  7 

''A.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

GE 

5000 

1  98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

4500 

1  98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

4000 

1  98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

35l>0 

1  98.9 

98.  9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.  9 

98.9 

98,9 

90.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

3000 

1  99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99 .1 

99.  1 

99.  1 

99,1 

99.1 

99. 1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99 . 1 

GE 

2500 

1  99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99 .1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

GE 

2000 

1  99.4 

99.  4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.  4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99*4 

GE 

1800 

1  99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  ,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1500 

1  99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1200 

1  100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

1000 

1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

ino.a 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

900 

1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

600 

iioo.o 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

100. 0 

1  00.0 

GE 

700 

1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  no.o 

100.0 

1  00.0 

GE 

6U0 

1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. 0 

GE 

500 

iioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.  G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

400 

1100.0 

10  0. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

300 

1100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

mo.o 

100.0 

1  00.0 

GE 

200 

1100.0 

no.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  UQ.O 

GE 

100 

iioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

0 1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

100. 0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


rr 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICEVMAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUN  HOURSILSTI:  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  |  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GC  G E  GE  GE 

FEET  I  10  6  S  4  321/2  211/211/4  I  3/4  5/8  1/2  5/16  1/4  Q 


NO 

CEIL  1 

92.8 

92.8 

92  .8 

92.8 

92  .8 

92.  8 

92.  8 

92.8 

GE 

20000  » 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

1800  0  | 

95.6 

95.6 

95. 6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

9S.6 

GE 

160QQ  | 

95.6 

95.6 

95  .6 

*5.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

14000  | 

96.3 

9b.  3 

96  .3 

96.3 

96  .3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1 200  Q  1 

96.7 

96.7 

96 .7 

96.7 

9b  .7 

9b.  7 

96.7 

96.7 

GE 

10000  | 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98 .2 

GE 

9000  | 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.  2 

98.2 

98.2 

GE 

8000  1 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

7D0DI 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

6000  i 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

5000  1 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98  .7 

98.  7 

98.7 

98.7 

GE 

4500  | 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98 .7 

98.  7 

98.7 

98.7 

GE 

4000  1 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

35001 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

90.7 

GE 

3000  1 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2500  | 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2000  | 

99.0 

99.  0 

99.0 

99.0 

99  ,0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

18  JO  1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1500  1 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1200  1 

99.4 

99.  4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1000  | 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

900  | 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

GE 

800  | 

99.9 

100.0 

100  .0 

100.  Q 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GE 

7  JDI 

99  .9 

130.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600  | 

99.9 

100.  0 

100.0 

100.0 

2  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500  1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400  1 

99.9 

100.  0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

GE 

300  1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

200  \ 

99.9 

IOC.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  | 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. G 

GE 

0  1 

99.9 

100. D 

100.0 

100.0 

I  00.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

92.8 

92.8 

92  .8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

52.8 

95.6 

95.6 

95.6 

95,6 

95.6 

*5.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

96.3 

96. 3 

96.3 

96. 3 

96.  3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.  7 

96. 7 

96.7 

96.7 

96.7 

9b.  7 

96.7 

96.7 

98.2 

98.2 

98  .2 

98,2 

98.2 

98.2 

98.2 

56.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98 . 4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98 . 7 

98.7 

9b. 7 

98. 7 

98.7 

9  8.7 

98.7 

98.7 

98 . 7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

98.  7 

98,7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

90.7 

98 . 7 

98.  7 

98 . 7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.  7 

98,7 

98 . 7 

90.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98,7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98 . 7 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. D 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99,2 

99  .? 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99,8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.0 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

1  uU.O 

100.0 

1  DO  •  0 

100.0 

100.  Q 

1Q0.0 

1  00.0 

100.0 

1  GO.O 

100.0 

100.0 

lon.o 

103. 0 

100.0 

l  no.o 

1  Q?.0 

1  CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

lCQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioa.o 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

100.0 

100. 0 

loa.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

1  GO.O 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

100. D 

100.  D 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

lon.o 

1  GO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF 
U5AFET  AC  F«0H 
AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 

OCCURRENCE  OF  CEILING  VFRSUS  VISIBILITY 

HOURLY  OBSERVATIONS 

PERIOD  OF  RtCOPO:  78*87 
MONTH:  JUN  HOUR  S  f  L  S  T 1 : 

ALL 

CEILING 

IN 

FEET 

GE 

1C 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

I  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

j  0 

NO 

CEIL  1 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

1 

GE 

20000 | 

94.2 

94.6 

94  ,6 

94  .6 

94  .6 

94. 6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94 . 6 

GE 

leooo i 

94  .4 

94.8 

94  .8 

94  .0 

94  .8 

94.8 

94  .6 

94.8 

94.8 

94 . 8 

94  .8 

94.8 

94.8 

94 . 8 

94 . 8 

94 .8 

GE 

16C00 1 

94 . 4 

94. 8 

94.8 

94.8 

94  .8 

94. 8 

94.8 

94.8 

94.8 

94 . 8 

94  .0 

94.8 

94 . 8 

9  4 . 8 

94.8 

94 . 6 

GE 

14000 1 

95.0 

95.4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

9  S  .  4 

95.4 

95.4 

95.4 

95 . 4 

GE 

12000 1 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

9b  .2 

GE 

10000 1 

96.7 

97.  1 

97.1 

97.1 

97 .1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

■>7.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97 . 1 

;  (* 

GE 

9000  1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

8000  1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

0  7.5 

97.5 

97.5 

GE 

7000  1 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

6C00  1 

97.2 

97.6 

97.6 

9/  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

9  7.6 

97  .6 

GE 

SOOO  1 

97.3 

97.  7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97. 7 

n7.  7 

97.7 

97.7 

.  o 

GE 

45001 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.7 

97. 7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.7 

97. 7 

GE 

4000  1 

97.6 

90.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

9f  .0 

98.0 

98.0 

98.0 

98 .0 

GE 

3500  1 

97.7 

98.  1 

98.1 

98 . 1 

98.1 

98. 1 

98. 1 

90.1 

98.  1 

98.1 

98  .1 

98 . 1 

98.1 

08. 1 

9  8. 1 

96  .  1 

o 

GE 

3000  I 

98.3 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

90.  7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

08.7 

98. 7 

96.7 

GE 

25001 

98.3 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98 . 7 

98. 7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

0 

GE 

2COO  1 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98 .9 

GE 

1800  1 

98.5 

98.9 

98  .9 

98  .9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

i£ 

1500  | 

98.8 

99.  3 

99 .3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. 3 

99 .3 

99 . 3 

99. 3 

09.  3 

99. 3 

99 . 3 

o 

GE 

1200  1 

90.9 

99.4 

99  .4 

99.4 

99  .4 

99. 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99 . 4 

9  9.4 

99.4 

99 .4 

09.4 

99.4 

99 .4 

GE 

1000  1 

99  1 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

99 . 5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

09.5 

99.5 

99 . 5 

GE 

900  | 

99.  I 

99.6 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.7 

99.  7 

99 . 7 

99.7 

99.7 

99 .7 

99.7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99 . 7 

GE 

800  1 

99.2 

99.  7 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99 . 8 

99.8 

99. d 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.  8 

99.8 

99 . 0 

GE 

700  1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

09.9 

90.9 

99 . 9 

GE 

6001 

99.3 

99.  9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.D 

100 .0 

1  PO.O 

100.0 

1  00.0 

GE 

SCO  i 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

10D  •  0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

ICO.O 

1  CO.O 

GE 

4  00  1 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

ICO.O 

1  GO.O 

GE 

300  l 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  uc.o 

GE 

20 0  ( 

99.3 

100.  0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

0 

GE 

1001 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

01 

99.3 

100. Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  OG.O 

j. 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7200 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  r RON  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUL  HOURS(LST):  0000-0*00 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

ge 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

G 

NO 

CEIL  1 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93  .0 

9  3.0 

93.0 

03.0 

9  T  .0 

93.0 

GE 

20000 1 

95 .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.  2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

9S.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

18000 1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

9  S  •  5 

95.5 

95.5 

95.5 

V5.5 

GE 

16000  1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

14C00 1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.  2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

12G00  1 

97.5 

97.  5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1DOUOI 

98.0 

98.  G 

98  .0 

98.0 

98  .0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

GE 

9000  1 

98.0 

98. G 

98  .0 

98.0 

98  .0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.  C 

9  B  .0 

98  .n 

98.0 

08.0 

98.  C 

96. C 

GE 

80  J  0  1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98.  a 

08. 0 

98.0 

98.0 

98 .0 

98  .0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.0 

96,0 

GE 

7000  1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98.  0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98  ,n 

98. G 

98.0 

08.0 

9«.0 

98 .0 

GE 

6000  1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98,2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

90.2 

98 .2 

GE 

5000  1 

98 .2 

98.2 

98  .2 

98  .2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 . 2 

98  .2 

98.2 

98.2 

90.2 

9«.2 

58.2 

-,r 

4500  1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98  .2 

98. 2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 . 2 

9  0  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

_ 

6000  1 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98 . 4 

98.4 

98.4 

90.4 

00.4 

9«,4 

98 .4 

GE 

3500  1 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98 . 4 

98  .4 

98.4 

96.4 

08.4 

9P.4 

98 .4 

GE 

30001 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.4 

98  .4 

98.  4 

98.4 

98.4 

98.  4 

98.4 

9P  .4 

90.4 

98.4 

98.4 

90.4 

96.4 

GE 

2500  1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.  4 

98.4 

98 . 4 

98.4 

98 . 4 

90  .4 

90.4 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

GE 

2000  1 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

9e  .6 

90  .6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

1800  1 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

1500  1 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98. 7 

98 . 7 

98.  7 

90  .  7 

98.7 

98 . 7 

98.7 

98.  7 

90.7 

96 . 7 

GE 

1200  1 

99. 

99.2 

99  .2 

99  .2 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

GE 

1000  1 

99.4 

99. 7 

99 ,7 

99.7 

99  .7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99 . 7 

99,7 

99.7 

99. 7 

99. 7 

99 . 7 

99 . 7 

GE 

900  1 

99. c 

99.8 

99  .8 

99  ,8 

99  .8 

99.  8 

99.8 

99.8 

59.8 

99 . 8 

99  .8 

99.8 

99 , 8 

99.8 

99  .  e 

99 . 8 

GE 

8  0  0  1 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99 . 9 

99 .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

59 . 9 

GE 

700  1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  .0 

103.0 

100.0 

100.0 

10Q.0 

100  .  o 

100.0 

100.0 

100.0 

i  ro.o 

1C0.0 

1  CO.O 

GE 

600  \ 

99.7 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.C 

1C0.0 

1  CO.O 

GE 

500  1 

99.7 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100,0 

1  00.0 

icn.0 

’LO.O 

GE 

600  1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

ico. a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IPO.  0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GO  .0 

GE 

300  1 

99.7 

100. 0 

100.0 

100.  Q 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LG  .0 

GE 

200  1 

99.7 

100. G 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

100.0 

103.0 

100.0 

100. 0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

1  LO.O 

GE 

100  1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.  Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ln0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

10^.0 

1  00.0 

GE 

0  I 

99.7 

100. 0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLI  M A  T  GL  0  GY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  JUL  HOURSlLST):  Q3C0-0500 


CEILING  visibility  in  statute  miles 


IN  | 

FEE  T  1 

GC 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

91.0 

91.  1 

91.1 

91.1 

91  .1 

91.  1 

91 . 1 

91 . 1 

91 . 1 

91 . 1 

91.1 

9 ; .  i 

91.1 

9  1.1 

91.1 

91 , 1 

GE 

2000  0 1 

93.3 

9  3.4 

93.4 

93.4 

93  .4 

93.4 

93.4 

93,4 

93.4 

93. 4 

93.4 

9  3.4 

93.4 

V  3 . 4 

9  3.4 

93.4 

GE 

18000  1 

93.4 

93.  5 

93.5 

93 .5 

93  .5 

93.5 

93. S 

93.5 

93.5 

93.  S 

93.5 

93.5 

93.5 

C3.S 

93.5 

93.5 

GE 

16000 | 

9  3.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.  5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93,5 

93.5 

93.5 

9  3.5 

GE 

14000 1 

94 . 9 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.  1 

95 . 1 

95. 1 

95.1 

95.  1 

94.1 

95.1 

GE 

120001 

97.0 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97 . 1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

GE 

1C0U0 1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.  2 

97.2 

97.2 

9  7.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

9  7.2 

97.2 

V  7 . 2 

GE 

9000  | 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

8000  1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97  .3 

97.  3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97. 3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

9  7.3 

97.3 

GE 

7000  1 

91.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

6G00  | 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97. 3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

GE 

5C00  1 

97.4 

97.  5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97. S 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

4500  1 

97.4 

7  7.5 

97.5 

97.5 

97.3 

97.5 

97.5 

97  .S 

97,5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97,5 

47.5 

GE 

4  C  u  0  1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .$ 

97. i 

97.5 

97  .S 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

35QO  i 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.  5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .$ 

97.5 

97.5 

97.5 

97,5 

97.5 

GE 

3C00  l 

97.4 

97.5 

97  .5 

97.5 

9  i.S 

97.  5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

57.5 

9  7.5 

9  T  ,  5 

97.5 

GE 

2500  | 

97.5 

97.6 

97.6 

97. f 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97-6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .b 

GE 

2000  1 

97.6 

97.7 

97.7 

9  7.7 

97  .7 

97,  7 

97.7 

97.7 

97.  7 

97. 7 

97.7 

97.7 

97 . 7 

9  7.7 

9  7.7 

.7  .  7 

GE 

iecG  i 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

47  .8 

97. 8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

9  7.8 

9*»  .  8 

97.8 

uE 

isao  i 

9«  .0 

98.  1 

98 .1 

98.1 

98 .1 

98.  1 

98. 1 

98 . 1 

98.1 

98 . 1 

9  6.1 

98. 1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98 . 1 

GE 

1200  1 

90  .6 

98.  7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.  7 

98. 7 

98 . 7 

98.7 

98 . 7 

98  .7 

96.7 

98 . 7 

98. 7 

9  9.7 

VO  .  7 

GE 

1000  1 

98 .9 

99.0 

99  .0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 0 

99  .0 

99 .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. C 

GE 

9Q0  l 

99.2 

99.4 

99.4 

99  .4 

99  .4 

99.  4 

9  9*4 

99.4 

99.  4 

99 . 4 

99  .4 

99.4 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99 . 4 

GE 

800  1 

99.2 

99.6 

99  .6 

99  .b 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99 . 6 

99 . 6 

99.6 

90.6 

9  V  .6 

GE 

700  1 

99.6 

100. 0 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

i  00,0 

GE 

600} 

99,6 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100. 0 

100,0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  On.O 

ICO.O 

100.0 

1  PO.O 

100.  P 

1  LO.O 

GE 

500  1 

99.6 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

lOn.o 

100.0 

100.0 

1  co.o 

ico.o 

1  LO.O 

GE 

4U0  1 

99.6 

10G.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  C 

100.0 

100.0 

100.0 

1  PO.O 

1  oo.o 

ICO.O 

GE 

300  1 

99.6 

100.0 

100.0 

10C.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

ICO.O 

1  CO.O 

GE 

20Q  1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

ICO.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

IPO  .0 

100.0 

100.0 

100. c 

l  no.o 

loa.o 

1  00.  n 

GE 

100  1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.  a 

100.0 

100.0 

100.  D 

i  no.  o 

100.0 

ICO.O 

100.0 

1  00.0 

100.0 

i  lg  .a 

GE 

ol 

99.6 

100.0 

100.0 

100.  G 

100  .0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

109.0 

100.0 

100.0 

1  oa.o 

100.0 

1  00 .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-8 7 
MONTH:  JUL  HOURSILSTI*  0603-0800 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERlOO  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  JUL  HOURS  I L  S  T ) :  09C0-1100 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  |  GE  GE  G£  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


FEET  1 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

c  / 1  6 

1/4 

0 

NO 

CEIL  l 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91 . 3 

91  .3 

9  1.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91, 3 

GE 

20000  J 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.3 

93.3 

93. 3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.  3 

93.3 

93.3 

GE 

I800Q  | 

9  3.5 

93.5 

93,5 

93.5 

93.5 

93.  5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

9  3.5 

93.5 

GE 

I  6000  | 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94 . 0 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

C  4 . 0 

94 .0 

GE 

140G0  1 

95.5 

95.  5 

95.5 

95.5 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

12000  l 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.  C 

97.0 

97.0 

97.0 

97 . 0 

97.0 

9  7.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

10C00 \ 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97 . 7 

97  .7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

57.7 

GE 

9000  | 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

90.0 

96. 0 

GE 

8000  | 

98.2 

98.2 

98  .2 

96  .2 

98  .2 

98.  2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98.2 

98.2 

9e.2 

98.2 

98.2 

GE 

7000  1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98.  2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

56.2 

GE 

6000  | 

98.4 

96.4 

98  .4 

98.4 

98  .4 

98.  4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.4 

98.4 

Q8.4 

9  4.4 

96.4 

GE 

5000  | 

98.5 

98.  5 

98.5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

9«.5 

96.5 

GE 

4500  1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

90  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

90.5 

98.5 

96.5 

98.5 

96.5 

GE 

4000  1 

98  .6 

98.6 

98  .7 

98 .7 

9  B  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.7 

90.7 

56.7 

GE 

3500  l 

98.8 

98.8 

98  .9 

98  .9 

98  .9 

98.  9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

98 .9 

98.9 

98.9 

9  8.9 

98.9 

96  .9 

GE 

3000  1 

99.1 

99.  1 

99  .2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.? 

59.2 

GE 

2500  1 

99.1 

99.  1 

99  .2 

99.2 

99 .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 . 2 

99 .2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

99.2 

59.2 

GE 

2000  1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1 8  0  0  | 

99.5 

99.  5 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1500  | 

99.6 

99.7 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99 . 8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.  8 

99.6 

59.8 

GE 

12001 

99.6 

99.8 

99  .9 

99  .9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

GE 

1C00  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

1  LO.O 

GE 

900  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100  .0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

1  00.0 

ico.o 

1  LC.O 

GE 

800  \ 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.  G 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

ICO.  J 

1  UO.O 

GE 

700  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

1  GC.O 

GE 

600  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100. 0 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

l  on.  c 

1  LO.O 

GE 

500  1 

99.7 

99.9 

100  .0 

100.0 

1  GO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  DO  •  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. Q 

1  00.0 

1  00.0 

GE 

400  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

1  CO.O 

1G0.0 

1  CO.O 

GE 

300  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  ro.o 

lon.o 

1  CO.O 

GE 

1U0  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

1  00.0 

GE 

0| 

99.7 

99,9 

1  00  .0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00,0 

100.0 

1  00.0 

930 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMAT0L06Y  8  RANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  JUL  HOURS  I L  S  T  >  r  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90  .6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90 .6 

GE 

200Q0 | 

94.4 

94.4 

94  .4 

94.4 

94  .4 

94. 4 

94.4 

94 . 4 

94.4 

94 . 4 

94.4 

94 . 4 

94 . 4 

94.4 

94.4 

94 .4 

GE 

18000 | 

94.5 

94 . 5 

94  .5 

94  .5 

94.5 

94.5 

94 . 5 

94.5 

94. 5 

94 . 5 

94  .5 

94.5 

94 . 5 

94.5 

94.5 

94  .S 

GE 

160001 

94  .5 

94.5 

94  .5 

94 .5 

94  .5 

94.  5 

94 . 5 

94.5 

94.5 

94 . 5 

94.5 

94.5 

94 . 5 

94.5 

94.5 

94  .5 

GE 

14000 | 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95 . 4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95 ,4 

GE 

12000 1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

9  7.0 

97. C 

97.0 

GE 

10000 1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

9000  1 

98.1 

98.  1 

98 . 1 

98 . 1 

98.1 

98.  1 

98 . 1 

98. 1 

98.  1 

90. 1 

98 . 1 

98. 1 

98.1 

98.  1 

98.1 

96.1 

GE 

8000  1 

98 . 1 

98.  1 

98.1 

98 . 1 

98  .1 

98.  1 

98 . 1 

98.1 

98.1 

98. 1 

90 . 1 

98.1 

98.1 

98.  1 

98. 1 

96  .  1 

GE 

7000  1 

98.3 

9  .  3 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98 . 4 

98  .4 

98 . 4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

GE 

6000  | 

90.3 

98.  3 

98.4 

98.4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

98 . 4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

GE 

5000  | 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98  .7 

98. 7 

98.7 

98 . 7 

98.  7 

98.7 

98.7 

90 . 7 

98. 7 

98.  7 

9P.7 

98.7 

GE 

4500  1 

98.6 

98.6 

98  .7 

98.7 

98  .7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

98.7 

98. 7 

98.7 

98 . 7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

GE 

■•COQ  1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

55001 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

3000  1 

99.7 

99.  7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99,0 

99  .0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

GE 

2500  1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1P0.0 

1G0.C 

1  00.0 

GE 

zcuo  l 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

1800  1 

99.9 

99.  9 

100.0 

100  .0 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

l  ro.o 

100.0 

1  00.0 

GE 

1500  | 

99.9 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

1200  | 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

ICO.O 

1  00.0 

GE 

iroo  1 

99.9 

99.9 

100  .0 

100.0 

loo'.e 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo. r 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

<>00  1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  DO  .  0 

1  00.0 

GE 

800  1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

1  00.0 

GE 

700  1 

99.9 

99.  9 

1  uu  .0 

100. U 

100.0 

1UU.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1UO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00  .  G 

GE 

6uO  ] 

99.9 

9  7.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.Q 

100.0 

1  LG.O 

GE 

500  1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

10P.0 

1  00  *0 

GE 

tool 

99.9 

99.9 

100.0 

100  .0 

ICO.O 

100.0 

1  rr, .  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

300  1 

99.9 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  uo.o 

GE 

200  J 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

1  00 .0 

GE 

tool 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

i  co. a 

10P.0 

1  OG.O 

GE 

01 

99.9 

99.9 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100* c 

1  00.0 

L 

L 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-67 

MONTH:  JUL  MOURS<LST»:  1500-1700 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91  ,7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91  .7 

9  1.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91 . 7 

ge 

20000 1 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

6E 

18000  1 

94.8 

95.  3 

95.3 

95.3 

95 .3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.  3 

95.3 

95  .3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

16000 1 

94 .8 

95.  3 

95.3 

95.3 

95 .3 

95.  3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.  3 

95.3 

95.  3 

95 . 3 

95.3 

GE 

INOOO 1 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

96  .1 

96.  1 

96.1 

96.1 

96.  1 

96.1 

96 . 1 

96.1 

96.1 

96.  1 

96.1 

96.1 

GE 

120 JO  1 

97.5 

98.0 

98 .1 

98.1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98.1 

98.1 

98. 1 

98 .1 

98 . 1 

98.1 

98.1 

98.1 

96.1 

GE 

10000 1 

98.5 

98.9 

99  .0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

9000  1 

98  .5 

98.9 

99  .0 

99.0 

99  .0 

99.  0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 .0 

99.0 

99 . 0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

60  JO  1 

98.5 

98.  9 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.Q 

99.0 

99.0 

GE 

7CJ0  1 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

60  JO  1 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.  0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.  a 

GE 

SO  J  0  1 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.  0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

GE 

4500  1 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

90.0 

99.0 

99. C 

99.0 

GE 

*ioao  1 

99.1 

99,6 

99  .7 

99.7 

99  .7 

99.7 

99. 7 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.  7 

99.  7 

99,7 

GE 

3500  1 

99.2 

99.7 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

90.8 

99.8 

GE 

3000  I 

99. A 

99.8 

99  .9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99 , 9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

GE 

2500  1 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  go. a 

GE 

2000  1 

99.5 

99.9 

1  00.0 

100. D 

100.0 

100.  D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

no.o 

100.0 

1  L0.0 

GE 

18001 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

loa.o 

100. 0 

1  00.0 

GE 

1500  1 

99.5 

99.  9 

100.0 

100.0 

I  00.0 

100.  0 

100.0 

1  DO  »  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  01.0 

GE 

1200  | 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  co.o 

GE 

1000  1 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

1  GO  .0 

100.  0 

100.0 

100.0 

10U.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

900  1 

99.5 

99.9 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ico.o 

100.0 

200.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LC.D 

GE 

800  | 

99,5 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

700  1 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

10Q.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

lon.o 

1  co.o 

GE 

600  1 

99.5 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

5001 

99.5 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100,0 

1  00.0 

GE 

MOO  1 

99,5 

99.9 

100. 0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ion.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

loa.o 

1  co.o 

GE 

300  1 

99.5 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  DO .  0 

100.0 

100,0 

1  co.o 

GE 

200  1 

99.5 

99.  9 

lao.o 

100.0 

1C0.0 

100.  0 

100.0 

100,0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

ICO.O 

1  G0.0 

GE 

100  1 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  0 

100.0 
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98.5 

98. S 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

5000  1 

90.4 

98.6 

98  .6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

o 

GE 

*5001 

98.4 

98.6 

90.6 

90.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

4000  1 

98.6 

98.8 

98  .8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

35001 

98.7 

98.  9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

9b.  9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98. 9 

98.9 

95.9 

98.9 

o 

GE 

30001 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2500  | 

98.9 

99.  1 

99 . 1 

99.1 

99 .1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.  I 

99.1 

o 

GE 

2000  1 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1600  1 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.2 

99 .2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

V9.2 

GE 

1500  1 

99.1 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

o 

GE 

1200  | 

99.3 

99.5 

99  .6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1000  1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99 .7 

99.  7 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.0 

99,8 

99  ,8 

o 

GE 

900  1 

99.5 

99.  8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

BOO  1 

99.6 

99.  8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

700  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

o 

GE 

6001 

99.7 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10D.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CC.D 

GE 

5001 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

1C0.0 

1  00. 0 

GE 

*  00  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ica.o 

100.0 

1  DO .  0 

GE 

3001 

99.7 

99.  9 

lOD.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

luO.O 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

J 

GE 

100  I 

99.7 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

0) 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

A, 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7140 
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GLOBAL  CLlHATOLOGr  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  7*»5160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  AUG  HOURSCLSTI:  0000-0200 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

94.3 

94.  3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.  3 

94.3 

94.3 

94.  3 

94. 3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94 . 3 

GE 

20000 1 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

laaaa  I 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  . 8 

95.  8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

16000 1 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95  .8 

95.  8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

14000 1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

120001 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

10000 1 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

90  .7 

90.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

9  8.7 

96 . 7 

GE 

90G0  1 

98.8 

98.  8 

98  .8 

98.8 

98  .8 

98.  8 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

GE 

8000  1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99 .1 

99. 1 

99.1 

99. 1 

99.1 

99.  1 

99 . 1 

99. 1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

GE 

7000  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 .2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

6000  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

5000  1 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

85001 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

qq  ,  2 

GE 

4000  I 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

3500  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

90,2 

99.2 

GE 

30001 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2500  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

2000  l 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800  1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99 .5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500  1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99 .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

12001 

99.5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99 .5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

10001 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900  1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 .9 

GE 

eoolioo.o 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100^0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

700  1100.0 

100.0 

lOO.Q 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10C.0 

100. 0 

ICO.O 

100.0 

1  co.o 

GE 

6001100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

ICO.O 

1  co.o 

GE 

500  1100.0 

100.0 

lna.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

400  1100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

3001100.0 

100.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

ICO.O 

1  co.o 

GE 

2001100.0 

100.0 

loo.o 

ioa.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo. a 

100.0 

1P0.0 

loo.o 

100.0 

1  00.0 

100.0 

2  00.0 

GE 

laoiioo.o 

100.0 

100*0 

100.0 

ico.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

olioa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEAThER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME i  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  76“87 

MONTH:  AUG  HOURS(LST):  0300-0500 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  |  GE  GE  GE  GE  Gr  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 


FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

S/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .5 

91.5 

91.5 

91.5 

9  1.5 

91.5 

GE 

ZOOOOI 

9?.  7 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92. 8 

92  .0 

92.8 

92.8 

92.8 

?2.o 

92.8 

GE 

18000  1 

92.7 

92.8 

92  .8 

92.8 

92  .8 

92.8 

92. S 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92. S 

42.0 

92.8 

92.8 

GE 

160001 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92  .8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.» 

w.e 

92,8 

42.8 

92.8 

92.8 

GE 

14000 1 

93.5 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

? 3.  / 

93.7 

93.7 

93.7 

43.  7 

93.7 

93,7 

GE 

1P000 1 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95  .7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95 .7 

45.7 

95.  7 

45.7 

95.7 

95 . 7 

GE 

10000 1 

96.0 

96.9 

96.9 

96  .9 

96  .9 

96.  9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

9000  1 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

96,9 

GE 

80001 

97.0 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

ot 

7000  1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.  4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

9  7.4 

9  7,4 

97.4 

ge 

60001 

97.3 

97.4 

97  .4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

SOUO  1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97,4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

4500  1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97. 4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

47.4 

97.4 

97,4 

GE 

4000  1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97,5 

97.5 

97.5 

GE 

35001 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

47.5 

97,5 

97.5 

GE 

30001 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

47.5 

97,5 

97.5 

GE 

2500  1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

47.5 

97,5 

97,5 

GE 

2000  1 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.0 

97.8 

97.8 

97,8 

97.0 

GE 

1800  1 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

9  7,p 

97.8 

GE 

1500  1 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98 .1 

98.1 

98. 1 

98.1 

98.1 

98  .  1 

90  .  1 

98. 1 

98.1 

98.  i 

98.1 

98 . 1 

GE 

1200  1 

98.6 

98.  7 

98  .7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

GE 

1000  1 

99.0 

99.  1 

99.1 

99.1 

99 .1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99. 1 

94.1 

99. 1 

99.1 

99.  1 

9  9.1 

99 , 1 

GE 

900  1 

99.1 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99. 2 

99.2 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

800  1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .B 

49.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

GE 

700  1 

99. B 

99.9 

99  .9 

99.9 

99  .9 

99.  9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600  1 

99.9 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IQQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

1C0.0 

1  00.0 

GE 

500  1 

99.9 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 00. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4  Q  0  1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10Q.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  UO.O 

GE 

300  1 

99.9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

200  1 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ion  .o 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

1  LO.O 

GE 

1001 

99.9 

100.0 

100. 0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

lOo.D 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

01 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORO:  76-87 

MONTH:  AUG  HOURSfLSIl:  0600-0800 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  I 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

80.7 

89. 0 

89.0 

89.0 

89  .0 

09.  C 

89.0 

89.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

69.0 

GE 

2000  0 1 

91.9 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.  3 

92. 3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.  3 

92.3 

GE 

180U0 1 

92.3 

92.6 

92  .6 

92.6 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

160001 

92.3 

92.6 

92  .6 

92  .6 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

14C00 1 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.3 

9  3.3 

93.3 

GE 

12000 1 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

05.2 

95.2 

95.2 

GE 

10000  I 

95.9 

96.2 

96  .2 

96.2 

96  .2 

96.  2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

GE 

9000  1 

95.9 

96.  2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

8000  1 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .8 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96 . 8 

96 .8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96 .8 

GE 

7000  1 

96.6 

96.  “» 

96  .9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

6000  1 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.  9 

96.9 

96.9 

96.9 

96 . 9 

96  .9 

96.9 

96.9 

06.9 

96.9 

96 .9 

GE 

5000  1 

96.6 

96.9 

96  .9 

96.9 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

*5u0  1 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.  9 

96.9 

96.9 

96.9 

96 . 9 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96 .9 

GE 

4000  1 

96.8 

97,  I 

97.1 

97.1 

97 .1 

97.1 

97.1 

9T  .1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

35001 

96.8 

97.  1 

97.1 

97.1 

97 .1 

97.  1 

9?.l 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97 . 1 

GE 

300  0  1 

97.0 

97.  3 

97.3 

97.3 

97  .3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

’7.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

GE 

2500  1 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97. 3 

GE 

2000  1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

18001 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

1S00  1 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

9  T  •  7 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.7 

97.7 

GE 

1200  1 

98.3 

98.6 

98.6 

90.6 

90  .6 

90.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

99.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

icoa  l 

99. 1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99 .5 

GE 

900  1 

99.4 

99.  7 

99.7 

99.7 

99  .7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

800  1 

99.7 

100. 0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  LO.O 

GE 

7  D  0  1 

99.7 

100.  0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

600  1 

99.7 

100.  0 

100  .0 

100.0 

1C0.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

1  PO.O 

100.0 

1  00.0 

GE 

500  1 

99.7 

100.0 

100. 0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GO  .0 

GE 

400  1 

99 .7 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  .0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  PO.O 

100.0 

1  OC.O 

GE 

300  1 

99.7 

100.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

99.7 

100.0 

100.0 

1G0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1CC.0 

ino.o 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CJC.O 

GE 

100  1 

99.7 

100.0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CO.O 

100.0 

100. 0 

100.0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

01 

99.7 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


global  climatology  branch 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  70*87 

MONTH:  AUG  H0URS1LST1:  09QO-110C 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MJLES 


IN  I 

feet  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

Gt 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

91.3 

9  US 

91.5 

91.5 

91.5 

91,5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

20000 1 

94.6 

94.8 

94  .8 

94.8 

94  .8 

94,8 

94 , 8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94 .8 

GE 

18000 | 

94 . 7 

94.9 

94  .9 

94  .9 

94  .9 

94. 9 

94,9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  ,9 

94.9 

94 . 9 

94.9 

94.9 

94 .9 

GE 

if.aoo  1 

94.7 

94.9 

94  .9 

94  .9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94 .9 

GE 

140Q0  1 

95.3 

95. S 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

IZCUOl 

96.0 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

9b. 2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

10000 1 

97,3 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.  S 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

9000  1 

97.5 

97.  7 

97  .7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97 . 7 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

97 . 7 

GE 

8000  1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

90.5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

96. S 

98.5 

98.5 

GE 

rooo  1 

99.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98 .5 

98.  5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

6000  I 

98.5 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

GE 

5oaal 

98.5 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

90.7 

90.7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

GE 

4500  | 

98,5 

98.7 

98.7 

98.7 

98  .7 

98.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98 . 7 

GE 

90001 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.0 

98.8 

98.8 

96.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

90.8 

98. 8 

GE 

35001 

98.6 

98.  8 

98.8 

96.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

90.8 

98. 8 

98.8 

98.8 

GE 

3000  1 

98.8 

99.Q 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2500  1 

98.8 

99*0 

99  .0 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99  ,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 .0 

GE 

2000  t 

99.0 

99.2 

99.2 

99  .2 

99  .2 

99.  2 

99,2 

99.  Z 

99.2 

99 . 2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

V9 .2 

GE 

1800  1 

99.0 

99.  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1500  | 

99.4 

99.6 

99.  b 

99.6 

99  .6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1200  1 

99.8 

IQO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

1U0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  PO.O 

100.0 

1  00.0 

GE 

1000  1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100,0 

100.0 

100.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

mo. a 

100. C 

1  oo.o 

GE 

900  1 

99,8 

100.0 

100.0 

100.0 

iaa.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

eoo  I 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

7001 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

6001 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  .0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

500  1 

99.8 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

8  00  1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. o 

100.0 

i  oo. a 

100.0 

1  CO.O 

GE 

300  1 

99.8 

100.0 

100. c 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.  Q 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CG.O 

GE 

200  1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lao.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

1001 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CC .  0 

GE 

0  1 

99.8 

lao.o 

100.0 

10C.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD*  78-87 

MONTH:  AUG  HOURSILSTI:  1?00-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

4/16 

GE 

1/4 

GE 

□ 

NO 

CEIL  1 

91.6 

91.8 

91  .8 

91  .6 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

9  1.8 

91 .8 

91  .8 

9  1.8 

91 . 8 

9  1.8 

9  1.6 

91 .8 

GE 

20000 1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95. 4 

95.4 

95.4 

95.4 

95 . 4 

95.4 

95.4 

95 . 4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

18000  t 

95.6 

95.8 

95  .8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95 . 8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95. e 

55.8 

GE 

16000 | 

95  .6 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.  8 

95.8 

95.8 

95.8 

95 . 8 

95 .0 

95.8 

95.8 

9  5,8 

95.0 

95.8 

GE 

14000 | 

96.2 

96.5 

96.5 

96  .5 

96  .5 

96.  5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  .5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

120J0I 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97. S 

97.5 

GE 

10000  I 

98.3 

98.5 

98.5 

98  .5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98 . 5 

98.5 

98 . 5 

98  .5 

90.5 

98.5 

R  8. 5 

9«.S 

98.5 

GE 

900Q  I 

98 . 3 

98.  5 

98  .5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

98 . 5 

98.5 

98. S 

98.5 

98 . 5 

GE 

6000  1 

98.8 

99.0 
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100.0 

100.0 

l  no.o 

100.0 

1  OU.O 

GE 

900  1 

99.8 

99.8 

99  .8 

99  .8 

99  .8 

99.  9 

ice. a 

100.0 

100.0 

1P0.0 

100.0 

100.  D 

100.0 

1  00.0 

1C0.D 

1  LO.G 

GE 

800  | 

99.8 

99.8 

99  .8 

°9.E 

99  ,8 

99.9 

100.  D 

100.0 

100.0 

100 . 0 

100.0 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

7GC  | 

99.8 

99.  8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

loa.o 

i  JO.O 

100.0 

1  CO.O 

GE 

600  1 

99.8 

99.6 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

1P0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

luO.O 

1  LO.O 

GE 

50u  i 

*9.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  ,8 

99.9 

100.0 

100.0 

loa.o 

100.0 

10l  .0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

1  co.o 

1  OG.O 

GE 

100  1 

99.8 

99.  8 

99  .8 

99.0 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

300  1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100,0 

100.0 

10C.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

200  | 

99.8 

9  9.f 

99 .8 

99.8 

99  .0 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,  0 

100.0 

100.0 

100. D 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

100  J 

99.8 

99.8 

99  .8 

99 .8 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

10Q.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

01 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  ,8 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  PU.O 

loa.o 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  R  30 


rr 


GLOBAL  climatology  branch  percentage  freguency  of  occurrence  of  ceiling  versus  VISIBILITY 

USAFETAC  from  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  A  F  8  CA  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

MONTH:  AUG  HOURSfLSTIj  21G0-2300 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  J 

93.8 

93.8 

93.0 

93.8 

9  3.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.0 

93.8 

93.0 

9  3.8 

93.8 

GF 

20000 1 

95.8 

9  S  .  8 

95  .8 

95.8 

95  .8 

95.  8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

96.8 

95.8 

95.8 

GE 

18PU0  1 

9S  .9 

95.9 

95.9 

9S  .9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95 . 9 

95.9 

95 . 9 

95.9 

GE 

1  6000  J 

95.9 

95,9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95. 9 

95.9 

95.9 

95.9 

95 . 9 

95.9 

96.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

14C00  1 

96.6 

96.6 

96  .6 

96  .6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96 . 6 

96  .6 

96.6 

96.6 

06.6 

96.6 

96.6 

GE 

1 20  JO  1 

97.8 

9  7.8 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97 . 8 

97.8 

97.8 

97.8 

9  7.8 

9  7.8 

97.8 

GE 

lOOuO 1 

98 . 8 

98.8 

98.8 

98.8 

98  .8 

9B  •  8 

98 . 8 

98.8 

98.8 

98 . 8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

GE 

’Poo  l 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98  .8 

98.  8 

98 . 8 

98.8 

98.8 

98 . 8 

98  .8 

98.8 

98 . 8 

98.8 

98. P 

96 . 8 

GE 

8000  1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99. 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99 , 2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

7000  1 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GC 

6000  1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

saao  i 

99 .6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  , 6 

99.6 

GE 

4SO0  1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

«'-30  1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99 .6 

GE 

3500  1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99 .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

300  0  1 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.  e 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99. 8 

99.  8 

9  9.8 

99.8 

GE 

25001 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

09.8 

99, p 

99.6 

GE 

2000  1 

99.6 

99.  8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99 . 8 

99.8 

99.8 

99 . 8 

GE 

18U0  1 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99. 8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

9R.8 

99 . 8 

GE 

1500  1 

99. P 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .  B 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

9  9.0 

99.8 

GE 

1200  1 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99  .8 

99.  6 

99. 8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.  8 

99.0 

99 . 8 

GE 

1QUG  1100.0 

100.0 

100.0 

ioo. a 

1C0.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

ICO.O 

1  CD  .  0 

GE 

900  1100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  eo.o 

100.0 

1  LC.O 

GE 

eao  lioo.o 

100.0 

1  00  .0 

100.0 

100  .0 

1CO.O 

100.0 

ICO.O 

IOO. a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I  00. 0 

100.0 

i  ca.o 

GE 

7  0  0  1100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

loa.c 

100.0 

100.0 

100.0 

1^0 . 0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CU.C 

GE 

600  1100. 0 

IOC.  0 

100.0 

100 .0 

1CC.0 

100.0 

10D.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  ca.o 

ICO.O 

1  LC.O 

GE 

500  1  100  .0 

100. 0 

100  .0 

100 .0 

1  fin  •  n 

i  £ 

100.0 

ma.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

ICO.O 

I  .0.0 

GE 

4U0  1100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100  .  D 

100.0 

iro.o 

100.0 

10C.0 

ICO.O 

ICO.O 

GE 

300  1100 .0 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  CO  .0 

130.  0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

i  on.o 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

1  co.c 

GE 

200  lioo.o 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ion  .o 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

100  1100.0 

100. c 

lao.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  CO « 0 

ICO.O 

I  co.o 

GE 

o  lioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00  .0 

lao.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

lao.o 

1  CO  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GL  OB AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  AUG  HOURS(LST):  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  J 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

91.7 

91.8 

91  .8 

91  .8 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91  .6 

9  1  .6 

91.8 

91.8 

91. 8 

91  .6 

GE 

2  00  Q  0  f 

94 ,7 

94.9 

94  .9 

94  .9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94 . 9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94 .9 

GE 

V8000 1 

94.9 

95.0 

95  .0 

95.0 

95  .0 

95.0 

95.0 

95. 0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

16000 1 

94 ,9 

95.0 

95  .0 

95.0 

95  .0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

9S.0 

95.0 

95.0 

GE 

14000  1 

95.4 

95.  6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

1 2C  u  0  1 

96,9 

97.0 

97  .0 

97.0 

97  .0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.  1 

97. 1 

97.1 

97. 1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

100J0 1 

98,0 

98.  1 

98 .1 

98.1 

98 .1 

98.  1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

48.2 

GE 

90  0  U  1 

99,0 

98.2 

98  .2 

98.2 

98  .2 

98.  2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 . 2 

98  .2 

98 . 2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

GE 

8000  J 

98,5 

98.6 

98  .6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.7 

98.7 

98. 7 

96.7 

98  .7 

98 . 7 

98. 7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

GE 

7000  1 

98.6 

98. 8 

98  .8 

98.8 

98  .8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

98 . 8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96 .8 

GE 

6000  1 

98,7 

96.9 

98  .9 

98  .9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

90.9 

98.9 

90.9 

98.9 

GE 

5000  1 

98.7 

98.  9 

98.9 

98,9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98 . 9 

98.9 

98.9 

98  ,9 

98.9 

98 . 9 

98.9 

98.9 

96.9 

GE 

4500  | 

98.7 

98.9 

98  .9 

98.9 

98  .9 

90.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

GE 

6000  1 

98.8 

98.9 

98.9 

98  .9 

98  .9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 .0 

GE 

3?u0  1 

98.6 

99.  0 

99.  Q 

99. Q 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 0 

GE 

30001 

99.0 

99.  1 

9Q.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99. 1 

99. 1 

94.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

94.  1 

99 . 1 

GE 

?<00  I 

99.0 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

99 . 1 

99.1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

GE 

2000  1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99,  2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

94.2 

99.2 

GE 

1800  1 

99.1 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.  2 

99.? 

99.2 

99.  2 

99.2 

94,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.? 

99.2 

GE 

1500  1 

99  .  ? 

99.  3 

99.3 

99.3 

99  .3 

99.  3 

99.3 

99.3 

99.3 

99. 3 

94,3 

99.3 

99.3 

99.  3 

99.3 

99.3 

GE 

1200  | 

99.4 

99.5 

99.5 

99. S 

99 .5 

99,  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

GE 

iroo  I 

99.7 

99.8 

99.8 

99  .8 

99  .8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99 .8 

GE 

9oG  1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.  6 

99.9 

99.9 

99.9 

99 .9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

49.9 

GE 

800  1 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99  .9 

100,0 

100.0 

100.0 

IQO.Q 

ino.  o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

1  iX.O 

GE 

700  1 

99.6 

100. C 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GG.O 

GE 

600  1 

99.8 

100.  □ 

100.0 

100. 0 

100  .0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

l  GO.O 

GE 

500  1 

99.8 

100.0 

IDO  .0 

1OG.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. a 

lao.o 

1  LG.O 

GE 

6001 

99,8 

100.0 

100  .0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  OC.Q 

100.0 

1  CO  .0 

GE 

300  1 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

mo. a 

100.0 

1  00,0 

GE 

200  | 

99.8 

100.  0 

1  00.0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  ao.o 

100.0 

1  GG.O 

GE 

100  1 

99.8 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GG.O 

GE 

0  1 

99.8 

100.0 

100  .0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

1  UO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7440 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER;  7451  60  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  76*87 

MONTHS  SEP  HOURS ILSTIj  0000*0200 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

G£ 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GC 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

85,1 

88.2 

88  .8 

89.1 

89 .1 

89.  1 

89.1 

89.1 

89.  1 

89.1 

89 . 1 

89.1 

89. 1 

89.  1 

89.  1 

89.1 

GE 

20000  l 

87.1 

90,  3 

90.9 

91 .2 

91  .2 

91.2 

91  .2 

91.2 

9  1.2 

91 . 2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91  .2 

GE 

18000  1 

07.2 

9  a.  4 

91.0 

91.3 

91.3 

91. 3 

91.3 

91.3 

91.3 

91 . 3 

91 .3 

91.3 

91 . 3 

91.3 

91.3 

91  .3 

GE 

16000 1 

87.2 

90.4 

91.0 

91  .3 

91.3 

91.3 

91 . 3 

91.3 

91.3 

91 . 3 

91.3 

91. 3 

91.3 

91.3 

91.3 

91  .  3 

GE 

16000 1 

87.7 

90.9 

91  .4 

91  .8 

91  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91 . 8 

91  .8 

9  1.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.0 

GE 

120001 

89.2 

92.8 

93.3 

93.7 

93  .7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.7 

9  3.7 

93.7 

93.  7 

9  3.7 

93.7 

GE 

10000 1 

90.3 

94.2 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

55.1 

GE 

9000  1 

90.3 

94.2 

94  .8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

55.1 

GE 

8000  1 

91.4 

95.4 

96.0 

96.3 

96.3 

96.  3 

96.3 

96.3 

96.3 

96. 3 

96.3 

96. 3 

96.3 

96.3 

96,3 

96.3 

GE 

7CJ0  1 

91.6 

95.6 

96.1 

96.4 

96  .4 

96.  4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96 . 4 

96.4 

96.  4 

96.4 

56 . 4. 

GE 

6000  1 

91.7 

95.  7 

96.2 

96  .6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

56.6 

GE 

5000  1 

92.9 

96.9 

97.4 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97 . 8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.  8 

97.8 

97.8 

GE 

6500  1 

93.0 

97.0 

97  .6 

97.9 

97.9 

97.  9 

97.9 

97.9 

97,  9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

57.9 

GE 

60001 

93.1 

97.2 

97.8 

98.1 

98.1 

98.  1 

98.1 

98.1 

98.  1 

98. 1 

98 , 1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

35001 

93.2 

97.3 

97.9 

98.2 

98  .2 

98.  2 

98.2 

98.2 

98.  2 

98. 2 

98  .2 

98,2 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

GE 

3000  1 

93.3 

97.6 

98 .1 

98  .4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .4 

98 . 4 

98.4 

98.4 

98,4 

58  .** 

GE 

25  UO  1 

93.3 

97.6 

98.1 

98.4 

98  .4 

90.  4 

98.4 

98.4 

98.4 

98 . 4 

98  .4 

98,4 

98.4 

98.* 

98. 4 

98.4 

GE 

2000  1 

93.3 

97.6 

98.1 

98  .4 

98  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98 . 4 

98 .4 

98,4 

98  •  4 

06.4 

98.4 

98 .4 

GE 

1800  I 

93.3 

97.6 

96.1 

96.4 

98  .4 

98.  4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  •  4 

98 .4 

98 . 4 

98.4 

9  0.4 

99.4 

98.4 

GE 

15001 

93.4 

97.7 

98.2 

98  .6 

98  .7 

98.  7 

98.7 

98 . 7 

98.7 

98 . 7 

98 ,7 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

GE 

1200  1 

93.7 

98.2 

98.8 

99.1 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 . 2 

99  .2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

59.2 

GE 

100  0  1 

94  .2 

98-8 

99.3 

99.7 

99.8 

99.  8 

99 . 8 

99.8 

99.8 

99  .  P 

99  .6 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

GE 

9oO  1 

94.2 

90.8 

99.3 

99.7 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.0 

99 . 8 

99.8 

99.6 

99.8 

GE 

800  1 

94 . 2 

98.8 

99.3 

99 .7 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.  e 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700  1 

94.2 

98.8 

99 .3 

99  .6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

600  1 

94.2 

98.8 

99.3 

99.8 

100  .0 

100.0 

100.'' 

1QQ.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo. n 

100.0 

1  00,0 

100.0 

1  co.o 

GE 

500  1 

94.2 

98.8 

99.3 

99. B 

1C0.0 

100.0 

loa.o 

100.0 

100.0 

1C0.0 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  ,0 

GE 

“00  1 

94.2 

98.8 

99.3 

99,8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CG.O 

GE 

300  1 

94.2 

98.8 

99  .3 

99.8 

ICQ  .0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

ico.o 

1  ao.o 

GE 

200  1 

94.2 

98.8 

99.3 

99  .8 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

100,0 

1  t‘0 . 0 

GE 

100  1 

94.2 

90.8 

99.3 

99.8 

2  CO  .0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. 0 

100,0 

1  00.0 

GE 

Ol 

94.2 

98.8 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100,0 

1QO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100,0 

1  GC.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  V'-RSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER : 

74  S 1  60 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

TRAVI S 

AFB  CA 

PERIOD 
MONTH : 

or  RECORO:  78-87 
r  SEP  HOURS ! L S  T 1 : 

0300-0500 

CEILING 

IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gi 

visibility 
GE  GE 

IN 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEET 

i 

10 

6 

5 

4 

Z  2 

1/2 

2  1  1/2 

l 

1/4  1  3/4 

5/8 

1/2  S/16 

1/4  0 

NO 

CEIL  1 

83.2 

87.4 

87.8 

88.2 

88  .2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88 . 2 

88  .2 

88.2 

88.2 

88.2 

68.2 

86.2 

GE 

20000 1 

85.1 

89.3 

89.7 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

9u  •  1 

90.  1 

90. 1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

1 8000 1 

85.1 

8  >•  3 

89.7 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

GE 

16000 1 

85.1 

89.3 

89.7 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

9G.1 

GE 

14000 1 

8S.6 

89.8 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90  .6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

12000 1 

87.0 

91.3 

91.7 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.  1 

92. 1 

92 . 1 

92.1 

92. 1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

10000 1 

86.7 

93.  1 

93.6 

94  .0 

94.1 

94. 1 

94.1 

94 . 1 

94.1 

94 . 1 

94 . 1 

94 . 1 

94 . 1 

94.1 

94 . 1 

94.1 

GE 

9000  1 

88.7 

93.  1 

93.6 

94  .0 

94 .1 

94.1 

94.1 

94 . 1 

94.1 

94 . 1 

94 . 1 

94 . 1 

94.1 

94. 1 

94 . 1 

94 . 1 

GE 

anoo  l 

89.4 

94.0 

94.4 

94  .9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95  .0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95. C 

GE 

7000  1 

89.7 

94.2 

94  .7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

6000  1 

89.9 

94.4 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

sooot 

90,6 

9S.2 

95.7 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

4500  1 

90.6 

95.2 

95.7 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

4000  1 

91.0 

95.  7 

96.1 

96.6 

96  .7 

96.  7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

9b.  7 

GE 

3500  1 

91.1 

95.8 

96.2 

96.7 

96  .8 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

96.  B 

96  .8 

96.8 

96.  8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

30001 

91.6 

96.2 

96.7 

97.1 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

25J0  1 

91  .6 

96.2 

96.7 

97.1 

97  .2 

97.  2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

2000  1 

91.6 

96.2 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1800  1 

91 . 7 

96,  3 

96.8 

97.2 

97.3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.  3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

1  5  J  0  1 

92.1 

96.  8 

97.2 

97.7 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1200  1 

92.7 

97.6 

98.0 

98 .4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

9b  .6 

GE 

1000  1 

92.8 

97.9 

98.3 

98  .8 

98  .9 

98.  9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

900  1 

92.8 

97,9 

98.3 

98.8 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

GE 

800  1 

92.9 

98.0 

98  .4 

98  .9 

99  .0 

?■* .  Z 

99.0 

99.0 

99.0 

09 , 0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

7001 

93.0 

98.2 

98.7 

99.1 

99 .3 

99.  3 

99, 3 

99.3 

99.  3 

99. 3 

99.3 

99. 3 

99 . 3 

99.3 

99.  3 

99.3 

GE 

600  1 

93.1 

98.  3 

98  .8 

99.3 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99 .7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99.7 

GE 

500  1 

93.3 

98.  7 

99 .1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO  .  0 

GE 

400  1 

93.3 

98.  7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

300  1 

93.3 

98.  7 

99.1 

99.7 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOO.C 

100.0 

1C0.0 

loa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. 0 

GE 

200  1 

93.3 

98.  7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

100  1 

93.3 

98.7 

99 .1 

99.7 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

0  1 

93.3 

98.  7 

99.1 

99.7 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1G0.0 

1  co.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  70-87 

MONTH:  SEP  HOURSUSTI:  0600-0800 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEE  T  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

l  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

I 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/1 6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

78.6 

82.  8 

83.8 

84  .1 

64  .3 

84.  3 

84.3 

64.3 

84 . 3 

84.3 

04.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84 . 3 

84.3 

GE 

20000 1 

79.9 

84.  1 

85.2 

85.6 

85  .8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85. 8 

85.8 

85.6 

85.8 

8S.8 

85.8 

65.8 

GE 

18000 1 

80.1 

84.3 

85.4 

85.6 

86  .0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86  .0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

16GU0 ( 

80.1 

84.  3 

85.4 

85.8 

86  .0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

66.0 

GE 

mooo  i 

80  .4 

84.7 

85.8 

86.2 

86 .3 

86.  3 

86.3' 

86.3 

86.  3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

8  6.3 

86 . 3 

GE 

12C00 1 

81.2 

85.4 

86.6 

86.9 

87.1 

B7.1 

87.1 

87.1 

B  7  •  1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

P7.J 

87.1 

87.1 

GE 

100001 

82.7 

86.9 

88  .0 

88.3 

88.6 

88. 6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88  .6 

68.6 

88.6 

08.6 

88.6 

86  .b 

GE 

9C00I 

82.7 

86.9 

68  .0 

88.3 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

86.6 

88.6 

£8 .  b 

GE 

srool 

83.9 

88.  1 

89.2 

89.6 

89  .8 

89.  8 

89.8 

89.8 

89.0 

89.8 

69  .8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

70  JO  1 

84.3 

88.6 

89  .7 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90,2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

6000  1 

84.8 

89.0 

90.1 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.  7 

90.  7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.  7 

90.7 

90.7 

GE 

5000  1 

85.1 

89.3 

90.7 

91.0 

91.4 

91.4 

91 . 7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

45J0  1 

85.3 

89.6 

90.9 

91  .2 

91.7 

91. 7 

91 . 9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

9  1.9 

91  .9 

GE 

4000  1 

66.1 

90.  3 

91.7 

92.0 

92.4 

92.  4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

3500  1 

86  .9 

91.1 

92.4 

92.8 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.  4 

93.4 

93.4 

9  3.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

3000  1 

88.8 

93.  1 

94  .4 

94.9 

95.3 

95.  3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

9S.6 

95.6 

95.6 

GE 

25  JO  1 

89.0 

93.  3 

94.7 

95.1 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

9S.8 

95.8 

95.8 

GE 

2rooi 

89.8 

94.2 

95.6 

96.0 

96 .4 

96.  4 

96.7 

9,  .7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.  7 

96.  7 

96.7 

Vfc.7 

GE 

18001 

90.1 

94.6 

95  .9 

96.3 

96  .0 

96,8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97. C 

97.0 

GE 

1500  ) 

90.6 

95.0 

96.3 

96.8 

97  .2 

97.  2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.  4 

97.4 

97  .4 

GE 

1200  1 

91.1 

95.8 

97.1 

97.6 

98  .0 

98.0 

98,2 

98.2 

98.2 

°B  .  2 

90  .2 

98 . 2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

icool 

91.7 

96.4 

97.9 

98.3 

98  .8 

98.9 

99.1 

99. 1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

99.1 

99. 1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

GE 

900  1 

91.7 

96.4 

97.9 

98.3 

98  .8 

98.9 

99.  1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99 .1 

99 . 1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

GE 

800  1 

91  •  8 

96.6 

98.0 

98.4 

90  .9 

99. G 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99 .2 

GE 

7U0  1 

91.9 

96.7 

98.1 

98  .6 

99  .0 

99.  1 

99.  3 

99.3 

99.3 

*9. 3 

99 .3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99 . 3 

GE 

600  1 

92.1 

96.9 

90.3 

98.8 

99.2 

99.  3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99 .6 

GE 

500  1 

92.2 

97.  1 

98  .8 

99.2 

99.7 

99.  B 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

l  CO.O 

GE 

900  1 

92.2 

97.  1 

90.8 

99  .2 

99  .7 

99.8 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ica.o 

1  co.o 

GE 

3  JO  1 

92.2 

9>.l 

98  .8 

99 .2 

99  .7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

200  1 

92.2 

97.  I 

98.8 

99.2 

99  .7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

ioo. a 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00,0 

GE 

100  1 

92.2 

97.  1 

98  .8 

99.2 

99  .7 

99.8 

100.0 

100.0 

ioo. a 

lno.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1P0.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

ol 

92.2 

97.  1 

98.8 

99.2 

99  .7 

99.8 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


o 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME;  TRAVIS  AF 0  CA  PERIOO  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  SEP  HOURS  t  L  $  T  > :  0900-1 100 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  I  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE 

FEET  I  1 0  6  5  4  321/2  211/211/4  1  3/4  5/8  1/2  5/16  1/4  0 


NO 

CEIL  1 

80.2 

83.0 

83.8 

84  .2 

84  .3 

84. 3 

84.3 

GE 

20000 1 

83.3 

86.  1 

87.0 

87.4 

87  .6 

87.6 

87.6 

GE 

16000 1 

83.6 

86.  3 

87.2 

87.7 

87  .8 

87.8 

87.8 

GE 

16000 1 

83.6 

86.3 

87.2 

87.7 

87  .8 

87. 6 

87.8 

GE 

14000 1 

84.0 

86.6 

87.7 

88.1 

88  .2 

88.2 

88.2 

GE 

12000 1 

84.3 

87.  1 

88.0 

88  .4 

88  .6 

88.6 

88.6 

GE 

10000 1 

86.8 

89.6 

90.4 

90.9 

91  .0 

91. D 

91.0 

GE 

9000  i 

86.8 

89.6 

90.4 

90.9 

91.0 

91.0 

91 .0 

GE 

6000  1 

87.9 

90.  7 

91  .7 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

7000  1 

88.1 

90.9 

91  .9 

92.3 

92  .4 

92.4 

92.4 

GE 

6000  1 

88.2 

91.1 

92.2 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

so  a  a  1 

88.4 

91.3 

92.9 

93.3 

93  .4 

93.4 

93.4 

GE 

4S00I 

88.4 

91.3 

92.9 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

4000  1 

89.1 

92.0 

93.6 

94.0 

94.1 

94.  1 

94.1 

GE 

3500  1 

89.8 

92.9 

94.6 

95.0 

95.1 

95.  1 

95.1 

GE 

3000  1 

91.3 

94.4 

96.1 

96  .6 

96  .7 

96.  7 

96.7 

GE 

2500  1 

92.3 

95.4 

97.1 

97.6 

97  .7 

97.  7 

97.7 

GE 

2000  1 

93.3 

96.6 

98.2 

98.7 

98  .8 

98.8 

98.8 

GE 

1600  1 

93.3 

96.6 

98.2 

98.7 

98  .8 

98.8 

90.8 

GE 

1500  1 

93.7 

96.9 

98  .6 

99.0 

99 .1 

99.  1 

99.1 

GE 

1200  1 

93.9 

97.  3 

99.0 

99.4 

99  .6 

99.6 

99.6 

GE 

1000  1 

94.2 

97.8 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900  1 

94.2 

97.8 

99  .4 

99  .9 

1  GO  *0 

100.0 

100.0 

GE 

600  i 

94.2 

97.8 

99  .4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700  | 

94.2 

97.8 

99  .4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600  1 

94,2 

97.0 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500  1 

94.2 

97.8 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400  1 

94.2 

97.8 

99  .4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300  1 

94.2 

97.8 

99.4 

99  .9 

100  .0 

100.0 

100.0 

GE 

200  1 

94.2 

97.8 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100  1 

94.2 

97.8 

99.4 

99  .9 

100.0 

loo.a 

100.0 

GE 

01 

94.2 

97.8 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

84.3 

84.3 

84 . 3 

84.3 

84.3 

84 . 3 

84.3 

64.3 

64  1 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

67.6 

87.6 

8  7.6 

67.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

8  T  .  8 

87.8 

87.8 

87.6 

87.8 

87.8 

87 . 8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87 .8 

88.2 

88.2 

86.2 

68  .2 

88.2 

88.2 

ee.2 

88.2 

68.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

08.6 

88.6 

88.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

41.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91. D 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

41.0 

9  1  .0 

91,0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

42.2 

92.2 

9  2.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92  .B 

92.8 

42.8 

92.8 

92.8 

93.4 

93.4 

93.4 

93  .4 

9  3.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

9^.4 

93.4 

93.4 

94.1 

94.  1 

94 . 1 

94 ,1 

94 . 1 

V4  .  1 

94.1 

94,1 

94 .1 

95.1 

95.1 

95. 1 

95  .* 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.7 

97.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98 . 8 

98.8 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99. 1 

99.1 

94 . 1 

99 . 1 

99 . 1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

99.6 

99.  6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100. 0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

ion.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO .  0 

l  LO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo. n 

1  00.0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.a 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  DO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GQ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  QEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORO:  78 -8  7 

MONTH:  SEP  HOURS  I LS  T I :  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

6E 

3 

6E 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

78.0 

8  1.9 

82.4 

03.4 

83.7 

83.  8 

83.8 

83.8 

83*8 

83.8 

83  .8 

83.8 

83.8 

83.8 

8  3.8 

63.8 

GE 

20000 } 

82.9 

86.0 

86.6 

87.6 

87.8 

87.  9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87  .9 

GE 

18000 l 

83.0 

86.  1 

86.7 

87,7 

87  .9 

88.0 

88. 0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

86.0 

88.0 

66.0 

GE 

16000 | 

83.4 

86.6 

87.1 

08.1 

88.3 

ee.4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

68.4 

GF 

14000 | 

84.2 

87.  3 

87.9 

88.9 

69.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.  2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

69.2 

Gt 

12000  | 

85.1 

88.2 

88  .8 

89.8 

90.0 

9Q.  1 

90.2 

90.2 

90.2 

90. 2 

90 .2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

10000  1 

87.6 

90.  7 

91  .2 

92.2 

92 .4 

92.6 

92.7 

92,7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

9000  1 

87.6 

90.7 

91  .2 

92.2 

92  .4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

8000  1 

68.9 

92.0 

92.6 

93.6 

93  .8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94 . 0 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

7000  1 

89.1 

92.2 

92.0 

93.8 

94  .0 

94.  1 

94.2 

94.2 

94.2 

94 .2 

94  .2 

94.2 

94.2 

9*4.2 

94.2 

94.2 

GE 

6000  | 

89.3 

92.6 

93.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94  .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94 .6 

GE 

5000  1 

89.7 

93.  1 

93.7 

94.7 

94  .9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

9S.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

45001 

90.0 

93.4 

94.0 

95.0 

95.2 

95.  3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

4000  l 

90.8 

94.2 

94  •  6 

95.8 

96.0 

96.  1 

96 .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

3500/ 

92.1 

95.6 

96.1 

97.1 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

3000  | 

93.9 

97.3 

98.0 

99.1 

99  .3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

2500/ 

94  .0 

97.4 

98.2 

99.3 

99  .6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.  B 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99,8 

GE 

2000  1 

94.2 

97.7 

98.4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. Q 

100.0 

1  30.0 

GE 

1800  1 

94.2 

97.7 

98  .4 

99.6 

99  .8 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

2  00.0 

100.0 

1  DO  •  0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LC.O 

GE 

1500  | 

94.2 

97.  7 

98.4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

l  GO.O 

GE 

1200  1 

94.2 

97.7 

98.4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

130.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

GE 

1000  1 

94.2 

97.  7 

98.4 

99.6 

99.8 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO  .0 

GE 

9001 

74.2 

7  7.7 

Ot  .1) 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  OC.O 

GE 

800  1 

94.2 

97.  7 

98  .4 

99.6 

99  .8 

99.  9 

2  00.0 

103.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

700  1 

94.2 

97.  7 

98  .4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

103.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  30.0 

GE 

600  1 

94.2 

97.7 

98  .4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

too.o 

100.0 

100.0 

10G.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

500  1 

94.2 

97.  7 

98  .4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

10  0.0 

100.0 

1P0.0 

100.0 

1  LG.O 

GE 

400  1 

94 .2 

97.7 

98  .4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

IQG.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

1  OC.O 

GE 

300  | 

94.2 

97.  7 

98.4 

99.6 

99  .8 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

94 , 2 

97.7 

98.4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

100  1 

94.2 

97.7 

98.4 

99.6 

99  .8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

too.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

0  1 

94.2 

97.7 

98.4 

99.6 

99  .8 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

l  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


900 


r 


.3 

%© 


global  climatology  branch 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 
MONTH:  SEP  HOURS (LSI! :  1S0Q-1700 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

99.6 

98.6 

GE 

*500  1 

93.2 

97.7 

97  .9 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

99.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

96.6 

GE 

4000  1 

93.2 

97.7 

97.9 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

96.6 

GE 

3500  1 

93.* 

98.  1 

98.3 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. D 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. 0 

99.0 

GE 

3000  l 

93.8 

98.6 

98.8 

99  .4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

2500  1 

93.9 

98.  7 

*8.9 

5  9.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99 .6 

GE 

20001 

93.9 

98.  7 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1800  1 

93.9 

98.7 

98  .9 

99.  6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

I  500  1 

93.9 

98.  7 

98.9 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99. b 

99,6 

99.6 

GE 

1200  1 

93.9 

98.7 

98  .9 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1C00  1 

94.2 

99.0 

99 .2 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

loa.o 

100.0 

1  JO.O 

GE 

900  1 

94.2 

99.0 

99  .2 

100  .0 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  LC.O 

GE 

800  | 

94.2 

99.0 

99  .2 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

7  Q  0  1 

94 . 2 

99.0 

99  .2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.  o 

ion.o 

100. 0 

100.0 

1  00.0 

100. 0 

1  GO  .0 

GE 

600  1 

94.2 

99,0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  on  .0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  cc.o 

GE 

500  f 

94.2 

99.0 

99  .2 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1CD.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loa.o 

100.0 

100.0 

1  GO  .0 

GE 

400  1 

94.2 

99.  0 

99  .2 

100 .0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lao.o 

100.0 

1  GO  •  0 

GE 

300  | 

94.2 

99.0 

99.2 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

100.0 

ioo. a 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

94  .2 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

100  1 

94.2 

99.0 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

01 

94.2 

99.0 

99  .2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ion.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LO-O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  SEP  HOURS  1 L  S  T I :  ALL 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MJLES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

82.4 

85.  8 

86.3 

86.9 

87  .0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87. Q 

87.0 

67.0 

GE 

20000  1 

85.3 

88.9 

89.3 

89.9 

90  .0 

90.  1 

90. 1 

90.1 

90.  1 

90. 1 

90 . 1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.1 

GE 

18000  1 

85.4 

89.0 

89.5 

90. 1 

90  .2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.? 

90.2 

90 .2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

SO. 2 

GE 

160001 

85.6 

89.2 

89.7 

9Q.3 

90  .4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90 .4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

14000  1 

86.1 

89.7 

90.1 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90  .9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

12000 1 

87.1 

90.  8 

91.3 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92  .0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

10000 | 

08.8 

92.5 

93.0 

93.6 

93  .8 

93.  8 

93.8 

93 . 8 

93.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

93.8 

93.8 

9  3.8 

53.8 

GE 

9000  | 

88.0 

92.5 

93.0 

93.6 

93.8 

93.  8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

8000  1 

09.7 

93.5 

94.0 

94.6 

94  .8 

94. 8 

94 .8 

94.8 

94.8 

94 . 0 

94  .8 

94.8 

94 . 8 

94.8 

94.8 

94 . 8 

GE 

7000  | 

89.9 

93.7 

94  .2 

94  .8 

94  .9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95  .0 

95.0 

95.0 

°5.0 

95.0 

95.0 

GE 

6000  1 

90.1 

93.9 

94  .4 

95.0 

95.1 

95.  2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

5000  l 

90.5 

94.4 

95.1 

95.7 

95  .8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95. 9 

95.9 

GE 

6500  1 

90.6 

94. 5 

95.1 

95  .8 

95  .9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96. Q 

96.0 

9b  .0 

GE 

4000  1 

91.1 

95.0 

95.6 

96.2 

96  .4 

96.  4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

35J0I 

91  .7 

95.7 

96.3 

96.9 

97.1 

97.  1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

3000  1 

92.6 

96.  7 

97.3 

98.0 

98 .1 

98.2 

98.2 

98.2 

98,2 

98.2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

9  ft  ,  2 

98.2 

GE 

2500  1 

92.8 

96.  9 

97.6 

98.2 

98.4 

98.  4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

58.5 

GE 

20  0  0  | 

93.2 

97.  3 

97.9 

98.6 

98  .8 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98 . 8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

GE 

1800  1 

93.2 

97.3 

98.0 

98.7 

98  .8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96 .9 

GE 

15J0  \ 

93.4 

97.  5 

98.2 

98.8 

99  .0 

99.0 

99.1 

99 . 1 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

99  .  1 

99.1 

99.  1 

99.1 

99 . 1 

GE 

1200  1 

93.6 

97.8 

98.5 

99  .2 

99 .3 

99.  3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

59 .4 

GE 

1000  1 

93.8 

93.  1 

90.8 

99.5 

99  .6 

99.  7 

99.  7 

99.  7 

99.  7 

99. 7 

99  .  7 

99.  7 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99.  7 

GE 

900  1 

93.8 

98.  1 

98  .8 

99.5 

99  .6 

99.  7 

99.7 

99 . 7 

99.7 

99. 7 

99  ,7 

99 . 7 

99.7 

99.7 

99,7 

99 . 7 

GE 

800  1 

93.9 

98.1 

98.8 

99.5 

99 .7 

99.  7 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700  1 

93.9 

98.2 

9ft. 9 

99.6 

99  .7 

99.  8 

99 . 8 

99.8 

99.8 

99 . 8 

9  R  •  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 . 8 

GE 

600  1 

93.9 

98.2 

98  .9 

99.6 

99  .8 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99 .9 

GE 

500  1 

94 .0 

98.  3 

99.0 

99.7 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

1  GO  .0 

ico.o 

100.0 

1  CO.O 

ICO.O 

1  LG.O 

GE 

400  1 

94,0 

98.  3 

99  .0 

99.7 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  10. 0 

GE 

300  1 

94.0 

98.3 

99  .0 

99.7 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GC.O 

GE 

200  | 

94  .D 

98.  3 

99  .0 

99.7 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GG.O 

GE 

1001 

94.0 

98.  3 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

0  1 

94.0 

98.  3 

99  .0 

99.7 

99  .9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSCRVAT IONS : 


7200 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SER V  ICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIPILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8ER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOO  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS  t  L  S  T I :  0000-0200 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/4  1  3/4 

ge 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

73.9 

91.1 

82.5 

83.2 

83.5 

83.  5 

83. S 

83.5 

03.5 

83.5 

83  .5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

fc3 . 5 

GE 

200001 

76.7 

84.0 

85.5 

86.2 

86  .6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86  .6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

GE 

18000 1 

76.7 

84.0 

85  .5 

86.2 

86  .6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66  .6 

86 . 6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

16000 | 

76.7 

84.0 

85.5 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86  .6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

66.6 

GE 

14000 1 

78.1 

8S.  6 

87.1 

87.8 

88  .2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88 . 2 

88.2 

68.2 

88.2 

88.2 

88.2 

68.2 

GE 

12000 

79.7 

87.4 

88  .9 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

9Q.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

9C  .0 

GE 

10000 

80.9 

89.5 

91  .0 

91.7 

92. C 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92  .0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92. C 

GE 

9000 

81.3 

89.9 

91.4 

92.2 

92.7 

92.  7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

9  2.8 

92 .8 

GE 

8000  i 

82.0 

90.9 

92.4 

93.2 

93  .8 

93.  8 

93.8 

93.9 

93.9 

9J.9 

93  .9 

93.9 

93.9 

93.9 

9  3.9 

93.9 

GE 

JOOO 

82.5 

91.3 

93.1 

94.3 

?5.1 

95.  1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

9  5.3 

95.3 

GE 

6000 

82.7 

91.5 

93.3 

94.5 

95.3 

95. 3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

$000  1 

83.5 

92.5 

94.3 

95.5 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

4S0Q  1 

83.9 

92.8 

94  .6 

95.8 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.0 

9b.0 

GE 

9000  | 

84.5 

93.  7 

95.5 

96.7 

97.4 

97.  5 

97.5 

97,6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97. 7 

GE 

35  jO  1 

84 . 7 

93.9 

95  .7 

96.9 

97  .6 

97,  7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

90.0 

98.0 

GE 

3000  ( 

05.3 

94.7 

96.8 

98.1 

98  .8 

98. 9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

49.  1 

94,1 

99 . 1 

GE 

25  JO  1 

85.3 

94.  7 

96  .8 

96.1 

98  .8 

98. 9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99,1 

99.1 

99.1 

49.  1 

99.1 

99. 1 

GE 

2000  1 

85.3 

94.7 

96  .9 

98.2 

98  .9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.2 

99  .  ? 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1800  1 

85.4 

94.8 

97.0 

90.3 

99  .0 

99.  1 

99.1 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

ISOO  1 

85.4 

94.8 

97.  Q 

98.3 

99  .0 

99,  1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99 . 4 

99.  4 

99.4 

99 . 4 

GE 

1200  1 

85.4 

94.8 

97. n 

98.3 

99  .0 

99.  1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

100  0  | 

85.4 

94.0 

97.0 

98.3 

99  .0 

99.  1 

99. 1 

99.2 

99.  2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99 . 4 

GE 

900  | 

85.4 

94.9 

97.1 

98.4 

99 .1 

99.  2 

99.2 

99.4 

99.4 

99 . 4 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

800  1 

85.4 

94.9 

97.1 

90.4 

99 .1 

99,  2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

09.  5 

99.5 

99.5 

GE 

700  1 

85.4 

95.2 

97.3 

90.8 

99  ,6 

99. 7 

99.7 

99.8 

99.8 

99 . 8 

99  ,9 

99.9 

99 . 9 

09,9 

99.9 

99.9 

GE 

600  1 

85.4 

95.2 

97.3 

98.9 

99 ,7 

99.  8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. D 

1  CC.O 

GE 

5u0  1 

85.4 

95.2 

97.3 

98  .9 

99.7 

99.  8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

800  1 

85.4 

95.2 

97.3 

98  .9 

99  .7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

100.0 

1  LO.O 

GE 

300  | 

85.4 

95.2 

97.3 

98  .9 

99  .7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

85.4 

95.  2 

97.3 

98  .9 

99  .7 

99.  8 

99.8 

99.9 

99.9 

99 . 9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  CC.O 

GE 

100  t 

85 .4 

95.2 

97.3 

98  .9 

99  .7 

99.  8 

99 . 8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.C 

1  CC.O 

GE 

0  1 

85.4 

95.2 

97.3 

90.9 

99  .7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

i  C  j  .  0 

1  CC.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 
USAFETAC  FROM 
AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME;  TRAVIS  AF8  CA 

OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

HOURLY  OBSERVATIONS 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
MONTH:  OCT  MOURSILSTI: 

0300-0500 

CE  ILING 

IN 

FEET  1 

GE 

ID 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/9  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1  /  2 

GE 

S/16 

GE 

1/4 

GL 

0 

O 

NO 

CEIL 

71.8 

79.  7 

82.6 

83.2 

64.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84  .  3 

84.3 

84.  3 

84.3 

84.3 

04.4 

64 .4 

GE 

20000 1 

74.5 

82.6 

85.6 

86.2 

87  .2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.  3 

87.3 

87.3 

87.3 

8  /.  3 

8  7.4 

67.4 

o 

GE 

leoao  i 

74.5 

82.6 

85.6 

66.2 

67  .2 

87.  2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.  3 

87.3 

87.3 

87.  3 

87.3 

8  7.4 

C7 .4 

GE 

16000 1 

74  .5 

82.6 

85.6 

86.2 

87  .2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.  3 

07.3 

87.3 

87.3 

G7.3 

8  7.4 

67.4 

GE 

lvroo  1 

75.3 

83.7 

06.7 

87.3 

88 .3 

88.  3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88  .4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88. 5 

0 

GE 

120001 

77.2 

85.6 

88  .6 

89.2 

90  .2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90. 3 

90.3 

9Q.  3 

90. 3 

9  C  •  3 

90.4 

90.4 

GE 

10000 1 

78.5 

8  7.0 

90.0 

90.6 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.6 

9  1.5 

91 . 7 

91  .7 

91.7 

91 . 7 

91.  7 

9  1.8 

91.8 

0 

GE 

9000  1 

78.6 

87.  1 

90.1 

90.8 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

97.2 

92.2 

GE 

8000  1 

79.5 

88.  3 

91  .6 

92.3 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.  7 

93.8 

95.8 

GE 

7r  JO  | 

00.0 

88.9 

92.5 

93.3 

94  .7 

94.  7 

94 . 7 

94.8 

94.9 

95.1 

9?  .1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

GE 

6000  1 

80.4 

89.4 

92.9 

93.8 

95  .2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

GE 

sooo  1 

81  .0 

90.  1 

93.8 

94.7 

96.1 

96.  1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96 . 5 

96.5 

P6.5 

96.6 

9&  •  6 

GE 

9  5  0  0  1 

81.1 

90.  2 

93.9 

94  .8 

96  .2 

96.  2 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

56 . 7 

GE 

9000  1 

81.5 

90.6 

94  .3 

95.3 

96  .9 

96.  9 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97 .3 

97.3 

97 . 3 

97.3 

9  7.4 

97  .4 

GE 

35001 

81  .9 

91.2 

94  .0 

95.8 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

90.0 

58 .0 

GE 

3000 

82.3 

91.7 

95  .4 

96.3 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.  3 

98.4 

98  .4 

98 . 4 

98.4 

90.4 

98.5 

98 . 5 

GE 

2500  1 

82.3 

91.7 

95  .4 

96.3 

98  .0 

90.0 

98.0 

98.1 

98.  3 

98 . 4 

9  A  .  4 

98.4 

98 . 4 

98.4 

98.5 

98.5 

GE 

2CJ0  1 

82.4 

91.8 

95.5 

96.5 

98.1 

98.  1 

98. 1 

93.2 

98.4 

98. 5 

98  .5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

58.6 

6E 

lejo  1 

82.4 

9  1.8 

95.5 

96.5 

98 .1 

98.  1 

98  .  1 

98.2 

98.4 

98.5 

98  .5 

98 . 5 

98.5 

98.5 

90.6 

56 .6 

GE 

1500  1 

82.7 

92.  2 

95  .8 

96.9 

98.5 

98. 5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

90.9 

98 . 9 

00.9 

99.0 

59. G 

GE 

12G0  1 

82.7 

92.  3 

95  .9 

97.0 

98  .7 

98.7 

98. 7 

98 . 8 

99.0 

99 . 1 

99 . 1 

99 . 1 

99, 1 

99. 1 

99.? 

99.2 

GE 

1000  1 

82.7 

92.  3 

95.9 

97.0 

98  .7 

98.  7 

98 . 7 

98 .8 

99.0 

99 . 1 

99 . 1 

99 . 1 

99 . 1 

99.  1 

99.2 

99 . 2 

GE 

9  JO  1 

82.7 

92.  3 

95.9 

97.0 

98  .7 

98.  7 

98 . 7 

98.8 

99.0 

99.  1 

99 . 1 

99  .  1 

99 . 1 

5  ,.  1 

99 ,2 

59.2 

GE 

80  0  1 

82.7 

92.  3 

95.9 

97.0 

98.7 

98.  7 

98.7 

98 . 8 

99.0 

99 . 1 

90 . 1 

99. 1 

99. 1 

99.  1 

99.2 

59.2 

GE 

700  1 

82.7 

92.  3 

95.9 

97.1 

98  .8 

98.  8 

98 . 8 

98.9 

99.  1 

99 . 2 

99 .2 

9  i  .  ? 

99 . 2 

99.2 

99,4 

V9 . 4 

GE 

600  1 

82.7 

92.3 

95.9 

97.2 

90  .9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99 . 6 

99  .6 

99 . 6 

99 . 6 

99.6 

99.7 

99 . ; 

GE 

500  1 

82.7 

92.  3 

95  .9 

97.3 

99  .0 

99.  1 

99.2 

99.4 

99.6 

99 . 7 

99 .7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99,0 

99.8 

GE 

900  1 

82.7 

92.  3 

95  .9 

97.4 

99 . 1 

99. 2 

99.4 

99.5 

99.7 

99 . 8 

99 .8 

99 . 8 

99.8 

99.0 

99.9 

99.9 

GE 

300  | 

82.7 

92.  3 

95.9 

97.4 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1C0.0 

1  GG.O 

GE 

200  1 

82.7 

92.  3 

95.9 

97.4 

99  .2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

100.0 

1  00.0 

GE 

100  1 

82.7 

92.  3 

95.9 

97  .4 

99  .2 

99.  4 

99.5 

99.6 

99.8 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

I  DO .  0 

1  LG  .  G 

GE 

0  1 

82  »  7 

92.  3 

95.9 

97.4 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.0 

99.9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

1  GO.Q 

T  TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  7HS160  STATIO*  NAME:  TRAVIS  AF8  CA  PE*iOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS  <  L  S  T ) :  0600-0600 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

l  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

U'  CD 

CD 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

69  .R 

73.2 

79.5 

76  .2 

77  .1 

77. 5 

78.4 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79 . 0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

GE 

200  0  0  | 

66.9 

75.8 

77.1 

78.0 

79  .7 

80.  1 

81.0 

81.5 

81.5 

61.6 

81  .6 

8  1.6 

81.6 

0  1.6 

8  1.6 

61 . 7 

GE 

18000 1 

67.2 

76.  1 

77.4 

79.1 

80  .0 

80.  4 

81 . 3 

81.8 

61.8 

01.9 

81  .9 

8  1.9 

81.9 

81.9 

61.9 

62.0 

GE 

lbCOO I 

67.3 

76.2 

77.5 

79.2 

80.1 

80.  S 

81.4 

81 .9 

81.9 

82 . 0 

8?  .0 

82.0 

02.0 

82.0 

82.0 

62  .2 

GE 

140J0 I 

68.3 

77.8 

79.2 

81.0 

8  1  .8 

82.  3 

83.1 

83.7 

83.7 

83 . 8 

03.8 

8  3.8 

83.8 

0  3.8 

8  3.8 

63.9 

GE 

120001 

71.6 

81.9 

82.8 

89.5 

85.5 

85.9 

86 . 8 

87.3 

8  7.3 

67.4 

87.4 

87.4 

07.4 

8  7.4 

87.4 

87  .S 

GE 

10000  I 

73.7 

8  3.9 

89  .8 

86  .6 

87.6 

88. 1 

08.9 

89.6 

89.  6 

09.7 

89 .7 

89.7 

89. 7 

0  9.7 

89.7 

69.8 

GE 

900  0  1 

79.0 

83-  8 

85.2 

86.9 

88  .0 

88.4 

89.2 

99.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

9u.  1 

GE 

0000  1 

79.9 

89.8 

86.5 

88.2 

89.2 

89.  7 

90.6 

91 . 3 

91.  3 

91 . 4 

91  .4 

91.4 

91.4 

9  1.4 

9  1.4 

91.5 

GE 

7000  1 

75.3 

85.2 

86. 8 

88.6 

89  .7 

90.  1 

91 . 1 

91.7 

91.7 

91.8 

9  1  .0 

9  1.8 

91.6 

91.8 

9  1.8 

91.9 

GE 

6000  1 

75.6 

85.6 

87.2 

89.0 

90.1 

90.5 

91.5 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

GE 

5000  1 

76.1 

86.  1 

87.7 

89.6 

90.6 

91.1 

92.0 

92.7 

92.7 

92.8 

92  .8 

92.8 

92.0 

9?.  6 

92.0 

92.9 

GE 

8500  1 

76.1 

86.  1 

87.7 

89.6 

90.0 

91.2 

92.2 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

>2.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

GE 

8000  1 

77.0 

87.3 

88.9 

90.9 

92.0 

92.5 

93.7 

94.4 

94.4 

94 . 6 

94  .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94  .  7 

GE 

3500  1 

77.5 

88.  1 

89.7 

91  .6 

92  .8 

93.2 

94.4 

95.2 

95.2 

95. 4 

95  .4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

GE 

3000  1 

78.5 

89.2 

90.9 

92.0 

94  .0 

94.4 

95.6 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.  7 

96.7 

96.8 

GE 

2500  1 

78.8 

89.6 

91.2 

93.1 

94.3 

94. 7 

95.9 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97  .  1 

GE 

2000  1 

79.0 

89.9 

91.5 

93.9 

91)  .6 

95.1 

96.2 

97.2 

97.2 

97 . 4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

GE 

18J0  1 

79.1 

90.0 

91  .6 

93.5 

94  .7 

95.2 

9*.  3 

97.3 

97.  3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97,5 

9  i  .6 

GE 

1500  1 

79.5 

90.9 

92.2 

99  .9 

95  .6 

96.0 

97.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98. 5 

98.5 

98.5 

98.5 

96.6 

GE 

1200  1 

79.6 

90.  5 

92.3 

99.5 

95  .7 

96.  1 

97.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GE 

iron  | 

79.7 

90.6 

92.9 

94 .6 

95.8 

96.2 

97.4 

98.4 

98.4 

98 . 7 

98  .  7 

98.7 

98.7 

98.7 

90 . 7 

98  .8 

GE 

900  1 

79.7 

90.6 

92.9 

94.6 

95  .8 

96.2 

97.4 

98.4 

98.4 

98. 7 

98 .7 

98 . 7 

98.7 

98.  7 

94.7 

96 . 8 

GE 

800  | 

79.7 

90.8 

92.5 

94  .9 

96 .1 

96.6 

97. 7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99 . 0 

99.0 

99.0 

99.0 

99 . 1 

GE 

700  1 

79.7 

90.8 

92  .5 

95.1 

96  .2 

96.  7 

97 . 8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

V9 .4 

GE 

600  1 

79.7 

90.8 

92.5 

95.1 

96  .2 

96.  7 

97.8 

90.9 

98.9 

99 . 2 

99.2 

99 . 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

500  1 

79.7 

90.8 

92,5 

95.1 

96.2 

96.7 

98.0 

99.0 

99.0 

99 . 4 

99.4 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

GE 

900  1 

79.7 

90.8 

92  .5 

95 . 1 

96  .2 

96. 7 

98.1 

99.2 

99.2 

99. 7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 . 8 

GE 

300  | 

79.7 

90.8 

92  .5 

95 . 1 

96  .5 

96.  9 

98.3 

99.5 

99.5 

99 . 9 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  00.0 

GE 

200  1 

79.7 

9  C  •  8 

92.5 

95.1 

96.5 

96.9 

98.3 

99.5 

99.5 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

1  GC.O 

GE 

100  t 

79.7 

90.8 

92.5 

95.1 

96  .5 

96.9 

98.3 

99.5 

99.5 

99.9 

9  ,  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  LL  .0 

GE 

0  1 

79.7 

90.8 

92.5 

95 . 1 

96  .5 

96.  9 

98,3 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


L 


O  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  ueather  service/mac 


STATION  NUMBER:  74  5160  STATION  NAME:  TRAVIS  AEB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  70-07 

MONTH:  OCT  HOURSILST):  0900-1100 


CEILING 

IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY 
GE  GE 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

10 

b 

5 

4 

3 

2  1/2 

2  11/2 

11/4  1 

3/4 

5/8 

1/2 

S/16 

1/4 

0 

*> 

NO 

CEIL  1 

64  .9 

73.8 

75.9 

77.0 

77  .2 

77. 4 

77.4 

77.4 

77.4 

77 . 4 

77  .4 

7  7.4 

77.4 

77.4 

7  7.4 

77.4 

oE 

20000  I 

69.5 

79.0 

81.3 

82.4 

82  .6 

82.  8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

62.6 

GE 

1  8000  ) 

70.0 

79.6 

81  .8 

82.9 

83.1 

83.  3 

83.3 

83.  3 

83.  3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.  3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

16C00 1 

70.0 

79.6 

61.8 

82.9 

83.1 

83.  3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

03.3 

8  3.3 

83.3 

83.3 

e3.3 

bi.3 

GE 

14CJ0 1 

71.6 

8  1.9 

84  .2 

85.3 

85  .5 

85.  7 

85.  7 

85.7 

85.7 

85 . 7 

05.7 

85.7 

85.7 

85.  7 

85.7 

85.7 

-•> 

GE 

120001 

73.8 

84.4 

86,7 

87.7 

68  .1 

88.  3 

88.3 

88.3 

88.  3 

88.3 

88 . 3 

88 . 3 

88. 3 

88.3 

88,3 

h8 . 3 

GE 

100J0 | 

75.5 

86.5 

88  .7 

89.9 

90  .2 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

9C.5 

90.5 

90.5 

GE 

9000  1 

75.9 

86.9 

99.1 

90.3 

90  .6 

90.9 

91.0 

91 . 1 

9  1.1 

91 . 1 

91.1 

91.1 

91 . 1 

91.1 

91.1 

91  .  1 

GE 

8C00  | 

77.5 

80.5 

90.9 

92.0 

92.4 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92  .8 

92.0 

92.  8 

92.8 

92.8 

92.0 

GE 

7000  1 

77  .  B 

89.  1 

91  .6 

92.9 

93.2 

93.  4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93. 7 

93.  7 

93.7 

93.7 

GE 

6000  | 

78.2 

89.6 

92.0 

93.3 

93.7 

93.9 

94 .0 

94 . 1 

94. 1 

94. 1 

94.1 

94.1 

94 . 1 

94.  i 

94 . 1 

94 . 1 

GE 

5C00  1 

78.6 

90.0 

92.7 

94 .2 

94  .5 

94.  7 

94 . 8 

94.9 

94 . 9 

94 . 9 

94 .9 

94.9 

94 .9 

94.9 

94.9 

94 .9 

GE 

4  5  J  G  | 

78.6 

90.0 

92.7 

94  .2 

94  .5 

94.  7 

94 . 8 

94.9 

94.9 

94.9 

94  .9 

94.9 

94 . 9 

94 . 9 

94.9 

94 .9 

GE 

4000  1 

79.6 

91.1 

93.8 

95.5 

95  .8 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.  3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

35uO  | 

79.6 

9  1.  1 

93.0 

95.5 

95  .8 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96. 3 

96 . 3 

96.  3 

96.  3 

96.  3 

96.3 

96.3 

GE 

30  U  0  | 

80.5 

92.2 

94  .9 

96.7 

97  .0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97  .5 

97,5 

97.  S 

97.5 

97.5 

97.5 

GC 

2SJ0  | 

80.8 

92.6 

95.4 

97.1 

97  .4 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98,0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

9P..0 

96.0 

GE 

2000  1 

80.9 

92.  e 

95.6 

97.3 

97  .6 

97.8 

98.0 

98.1 

98.  1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

94,2 

98 .2 

GE 

lPuO  1 

81.0 

92.9 

95.7 

97,4 

97  .7 

90,  C 

98.1 

98.2 

98.2 

98.  3 

98 . 3 

98.3 

98. 3 

98.3 

9e.  3 

98.3 

GF 

15001 

81.1 

93.0 

95.6 

97.5 

97  .8 

98.  1 

98.2 

98.3 

98.  3 

98 . 4 

9  8  .4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96  .4 

GE 

1  ?l> 0  | 

81.2 

93.  1 

9S  .9 

97.6 

98  .0 

90.2 

98.3 

98.4 

98.4 

90 . 5 

98.5 

98.5 

98.5 

90.5 

94.5 

96.5 

GE 

ICG  0  1 

81.5 

93.4 

96  .2 

98.0 

98 .3 

98.5 

98.6 

98 . 7 

98. 7 

98 . 8 

90.8 

98.8 

98.8 

98.8 

94.8 

96.8 

GC 

9  u  0  | 

8  1.5 

9  3.4 

96  .2 

96 . 1 

98  .4 

90.  7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.  C 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

GC 

KUO  1 

81  .6 

93.5 

96.3 

98.2 

98  .5 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.  1 

99 . 1 

99. 1 

99 . 1 

99.  1 

99  .  I 

v9 . 1 

GE 

700  1 

8  1 .6 

9  3.5 

96  .S 

98 . 3 

98  .7 

99.0 

99, 1 

99.2 

99.2 

99 . 4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99 .4 

GC 

6u 0  | 

8  1.6 

93.5 

96.5 

9G  .3 

98  .7 

99.0 

99.  I 

99.4 

99.4 

99. 5 

99.5 

99 . 5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

suo  1 

8  1.6 

93.5 

96  .5 

98.3 

98  .7 

99,0 

99.4 

99.6 

99.6 

99 , 7 

99  .7 

99.7 

99.7 

99.7 

99 , 7 

99 . 7 

"\ 

C.E 

4  00  1 

0  1.6 

93.5 

96.5 

98 .3 

98  .7 

99.0 

99 . 5 

99 . 8 

99.9 

100.  D 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  PO.O 

100.0 

1  oG.O 

GE 

300  | 

8  1.6 

9  3.5 

96.5 

98 . 3 

98  .7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.9 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GC 

?jO  1 

8  1.6 

9  3.5 

96  .5 

98 . 3 

98  .7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.9 

100.0 

100  .0 

100.0 

100,0 

100.0 

1  GO  •  0 

1  cG.O 

GC 

1  U  0  1 

8  1.6 

93.5 

96.5 

98  .3 

98  .7 

99.0 

99.5 

99 , 8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO .  0 

GE 

0  | 

81.6 

93.5 

96.5 

98 . 3 

98  .7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.9 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. D 

UO.D 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIN6  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  LEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-07 

MONTH:  OCT  HOURS  t  L  S  T ! ;  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  (  GE  Gi.  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GC  GE  GE 


FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/6 

1/2 

6/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

67.0 

73.  7 

75.6 

76.3 

76  .3 

7b.  3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76 .3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

20000 1 

73.2 

81.4 

83.4 

84  .4 

84  .4 

64.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84  .4 

64.4 

84.4 

84.4 

84.4 

64 .4 

GE 

18000  | 

74 . 1 

82.5 

84  .5 

85.5 

85  .5 

05.5 

85.5 

85. 5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

86.5 

65.5 

GE 

16000  | 

74.3 

82.7 

84.7 

85.7 

85.7 

85.  7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

05.  7 

85.7 

65.7 

GE 

14000  1 

74.9 

83.7 

85.7 

86.7 

86  .7 

86.  7 

86.7 

86.7 

86.7 

86  •  7 

86 .7 

86.7 

86. 7 

86.7 

86.7 

66.7 

GE 

12000  1 

77.6 

86.5 

88  .5 

89.5 

89  .5 

89.  5 

89.5 

89.5 

69.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

10000 1 

80.2 

89.7 

91.9 

92.9 

93.1 

93.  1 

93.  1 

93.1 

93.  1 

93. 1 

93 . 1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

GE 

9000  i 

80.2 

89.7 

91  .9 

92.9 

93.1 

93.  1 

93.1 

9J. 1 

93.  1 

93. 1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

GE 

BOO 0  | 

0  1.4 

90.9 

93.1 

94  •  1 

94 .3 

94. 3 

94 . 3 

94 . 3 

94. 3 

94. 3 

94 .3 

94. 3 

94.3 

94.3 

94.3 

94 . 3 

GE 

7000  l 

81.9 

91.5 

93.9 

94.8 

95  .1 

95.  1 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.  1 

95 .1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

9S.1 

GE 

6000  | 

61.9 

9  1.6 

94  .0 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

5000  1 

82.6 

92.  3 

94  .6 

95.7 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.9 

95.9 

GE 

4500  1 

82.6 

92.  3 

94  .6 

95  .7 

95  .9 

95.  9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95  .9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

4000  | 

83.4 

93.  1 

95.5 

96.6 

96  .8 

96.  8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

3500  1 

83.5 

93.2 

95.6 

96.7 

96  .9 

96.  9 

96.9 

9b. 9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

3000  1 

64.8 

95.4 

98  .0 

99.0 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

25u0  1 

84.8 

95.4 

98.0 

99.0 

99.2 

99. 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99 .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

GE 

2000  1 

85.1 

95.6 

98.2 

99.2 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1BG3I 

85.1 

95.6 

98.2 

99  .2 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

15U0  t 

85.1 

95.6 

98  .2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200  1 

85.1 

95.6 

98  .2 

99  .2 

99  .5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99. b 

99.6 

99.6 

GE 

1000  1 

85.1 

95.  7 

98  .4 

99.5 

99  .7 

99.  7 

99.7 

99  .  B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

900  1 

85.1 

95.7 

98  .4 

99.5 

99  .7 

99. 7 

99. 7 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.0 

99.0 

99. B 

99.8 

GE 

800  1 

85.1 

95.  7 

98.4 

99.5 

99  .7 

99.  7 

99 , 9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

1  co.o 

GE 

700  | 

85.1 

95.7 

98  .4 

99.5 

99 .7 

99.  7 

99.9 

100. 0 

10C.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  cu.o 

GE 

600  | 

65.1 

95.7 

98  .4 

99.5 

99  .7 

99.  7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

SCO  1 

85.1 

95.7 

98  .4 

99.5 

99.7 

99.  7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100. 0 

100.0 

10G.0 

1G0.0 

1  00.0 

GE 

•♦00  1 

85.1 

95.  7 

98.4 

99.5 

99  .7 

99.7 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  LO.O 

GE 

300  1 

85.1 

95.  7 

98  .4 

99.5 

99  .7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

200  1 

85.1 

95.  7 

98.4 

99.5 

99.7 

99.  7 

99.9 

100.0 

100.0 

ino.o 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GG.0 

GE 

luO  I 

85.1 

95.  7 

90.4 

99.5 

99  .7 

99.  7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

lCO.O 

1  00.0 

GE 

0  I 

85.1 

95.  7 

98.4 

99.5 

99.7 

99.  7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. Q 

1  co.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS  <L  S  T I :  1500-1  700 


CEILING 

IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

69.9 

75.  1 

76.3 

76  .6 

76  .9 

77.0 

77.3 

7T.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

200Q0 1 

75.5 

81.1 

82.5 

82.9 

83  .2 

83.  3 

03.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83  .8 

83.8 

83.8 

83.8 

6  3.8 

63.8 

GE 

ieouo i 

76.0 

81.7 

83.1 

83.5 

83.9 

04.0 

84.3 

84.4 

64.4 

64 . 4 

84  .4 

84.4 

84.4 

84. 4 

84.4 

64  .4 

6E 

16000 | 

76.0 

8  1.7 

83.1 

83.5 

83.9 

84. 0 

84 . 3 

84.4 

84.4 

84 . 4 

84  .4 

84,4 

84.4 

84.4 

84.4 

64.4 

GE 

1400  0 1 

77.2 

83.0 

84  .4 

84  .0 

85  .2 

85.  3 

85.6 

85.7 

85.  7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

PS.  7 

85.7 

85.7 

GE 

12000 1 

79.4 

85.  3 

86.7 

87.1 

87  .4 

87.5 

87.8 

88.0 

88.0 

8B  .0 

88  .0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

68.0 

GE 

100001 

03.0 

89.6 

91.1 

91.5 

91  .8 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92  .4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

V2 .4 

GE 

9000  1 

83.2 

89.8 

91.3 

91.7 

92.0 

92.2 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

80001 

85.2 

92.  0 

93.5 

94.1 

94.4 

94.5 

94 . 8 

94.9 

94.9 

94 , 9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94 . 9 

94.9 

94.9 

GE 

7000  1 

05.6 

92.  5 

94  .0 

94.5 

94  .8 

95.1 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95.6 

95.6 

05.6 

95.6 

55.6 

6E 

60  UO  1 

85.6 

92.5 

94  .0 

94  .5 

94.9 

95.2 

95.6 

95.7 

95.  7 

95.7 

95.7 

95. 7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

5000  1 

86.0 

92,9 

94  .4 

95.1 

95  .6 

95.8 

96.2 

96.3 

96.  3 

96. 3 

96.3 

96.3 

96.  3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

45U0  1 

86.0 

92.9 

94  .4 

95.1 

95  .6 

95.8 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.  3 

96.3 

96 . 3 

GE 

4000  1 

86.9 

9  3.9 

95.5 

96.1 

96.7 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97,4 

97. 4 

97.4 

97.4 

97.4 

9  7.4 

97.4 

GE 

3  5uG  1 

86.9 

93.9 

95.5 

9b. 1 

96  .7 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

3000  1 

87,8 

94.9 

96.6 

97.2 

97  .7 

98.0 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98  ,5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

58.5 

GE 

2500  1 

88.2 

95.  3 

96.9 

97.5 

98 .1 

98.  3 

98.7 

98.8 

98,8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98. p 

98.8 

GE 

2000  l 

88.5 

95.6 

97.2 

97.8 

90  .4 

90.6 

99.0 

99.1 

99.  1 

99.  I 

99.1 

99. 1 

99.  1 

99.1 

99.1 

59 . 1 

GE 

1800  1 

88,5 

95.7 

97.3 

98.0 

98  .5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99 .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1500  1 

88.5 

95.9 

97.5 

98  .2 

98  .7 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

59.5 

GE 

12001 

88.5 

95.9 

97.5 

98.2 

98  .7 

98.9 

99.4 

99.5 

99.  5 

99.5 

90 .5 

09.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

iroo  l 

88.5 

95.  9 

97.5 

98.3 

98  .8 

99.0 

99.5 

99.6 

99,6 

99 . 6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

900  1 

88.5 

95.9 

97  .5 

98.3 

99  .0 

99.  2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

59.8 

GE 

800  1 

88.5 

95.9 

97.5 

90.3 

99  .0 

99.  2 

99. 7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

7u0  l 

88.5 

95.  9 

97  .5 

98.3 

99  .0 

99.2 

99.7 

99.9 

99,9 

99.9 

9°  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600  1 

88.5 

95.9 

97.5 

90.3 

99  .0 

99.  2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  GO .  0 

GE 

500  1 

88.5 

95.9 

97.5 

98.3 

99  .0 

99.  2 

99 , 7 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

10Q.0 

1  GO  .0 

GE 

900  1 

88.5 

95.9 

97.5 

98.3 

99  .0 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

100.0 

1  co.o 

GE 

300  1 

88.5 

95.9 

97.5 

98.3 

99  .0 

99.2 

99. 7 

loa.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. C 

1  00.0 

GE 

200  1 

88.5 

95.9 

97.5 

98.3 

99  .0 

99.2 

99.  7 

100.0 

100.0 

mo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

lGG.Q 

100. D 

1  G0.0 

GE 

100  1 

88.5 

95.  9 

97.5 

98.3 

99  .0 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

loo. a 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  GG.O 

GE 

0  1 

88.5 

95.9 

97.5 

98.3 

99  .0 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLTMATOLOGl  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS (LSI):  18CO-2QOO 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  I 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

73.4 

78.5 

79.5 

79,8 

80  .0 

80.0 

80.  1 

80.1 

80.  1 

80. 1 

80.1 

80.1 

80. 1 

80.1 

80.  1 

bO.l 

GE 

200001 

76.7 

82.0 

83.1 

83.4 

83.7 

83.  7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

63.8 

83.8 

83.8 

83.8 

8  3.0 

6  3.6 

GE 

18000  1 

76.9 

82.3 

83.3 

83.7 

8  3.9 

83.  9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84  .0 

64.0 

84.0 

P4.0 

84.0 

64.0 

CE 

16000 | 

76.9 

02.3 

83.3 

83.7 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.Q 

84.0 

84  .0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84 .0 

GE 

1100Q 1 

78.4 

84.  1 

85.2 

85,5 

85  .7 

85.  7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85 .6 

85.8 

85. B 

85.8 

85.6 

65.8 

GE 

12000 1 

79.8 

85.5 

86  .6 

86.9 

87.1 

87.  1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

67.2 

GE 

10000 | 

82.7 

88.8 

90.1 

90.6 

90.9 

90.9 

91  .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

GE 

9000  J 

83.4 

89.9 

91  .2 

91  ,8 

92.0 

92.0 

9  2.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92  .2 

92.2 

92.2 

92.2 

9?.? 

92.2 

GE 

8000  | 

84.6 

91.4 

92.7 

93.4 

93.7 

93.  7 

93.8 

93.8 

93.0 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

70001 

84.7 

91.6 

92  .9 

93.7 

94  .0 

94  .  D 

94.1 

94 . 1 

94. 1 

94. 1 

94 .1 

94 . 1 

94 . 1 

94 . 1 

94.1 

94  .  1 

GE 

6000  1 

84.9 

91.8 

93.1 

93.9 

94  .2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94  .5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

5000  1 

86.3 

93.2 

94.5 

95.3 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.0 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

*500  1 

86.5 

93.5 

94.8 

95.6 

95.9 

96.  1 

96.2 

9b. 2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

9b. 2 

96.2 

96.2 

GE 

40001 

86.7 

93.9 

95.3 

96.1 

9b  .5 

96.  7 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.  8 

96.8 

96.6 

GE 

3500  1 

87.1 

94.  3 

95.7 

96.6 

96.9 

97.  1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

3000  1 

88 . 1 

95.6 

97.2 

98.1 

98  .5 

98.  7 

98.8 

98.8 

98.8 

98 . 8 

98.8 

98.0 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

GE 

2500  1 

88.4 

96.  1 

97.8 

98.7 

99 .1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

2000  1 

88.4 

96.2 

98  .0 

98.8 

99  .2 

99.  5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .b 

GE 

ieoo  1 

88.4 

96.2 

98  .0 

98.8 

99  .2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99 . 6 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

9V. b 

VV  .6 

GE 

1500  1 

88.5 

9b.  3 

98.1 

98.9 

99  .4 

99.6 

99. 7 

99.7 

99.7 

99 . 7 

99 ,7 

99.7 

99. 7 

99.  7 

99.  7 

99 . 7 

GE 

1200  1 

88.5 

96.  3 

90 . 1 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

9? « 7 

99.  7 

99. 7 

99.7 

99. 7 

99.  7 

99,  7 

99.7 

99. 7 

GE 

1000  1 

88.5 

96.  3 

98.1 

98.9 

99.5 

99.  7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

900  1 

88.5 

96.  3 

98.1 

98.9 

99.5 

99.  7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800  1 

88.5 

96.  3 

98.1 

98.9 

99  .5 

99.  7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

GE 

700  i 

88.6 

96.  5 

98.2 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.  9 

99. 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.  9 

99.9 

99.9 

GE 

600  1 

88.6 

96.5 

98.2 

99.0 

99  .7 

99.9 

100.0 

100.0 

1U0.  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iro.o 

100.0 

ICC  .0 

GE 

500  1 

88.6 

96.5 

98  .2 

99,0 

99  .7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.  D 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

1  co.o 

100.0 

1  LC.O 

GE 

400  1 

88.6 

96.  5 

98.2 

99.0 

99  .7 

99.  9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

300  1 

88.6 

96.5 

98.2 

99,0 

99  .7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

1  00.0 

GE 

2001 

68.6 

96.5 

98  .2 

99,0 

99  .7 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

100 1 

88.6 

96.5 

98  .2 

99,0 

99  .7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oc.o 

GE 

01 

88.6 

96.5 

98  .2 

99.0 

99  .7 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  lO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


«»30 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  weather  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF&  CA  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

MONTH:  OCT  HOUns<LSTI: 

CEILING  VISIBILITY  IN  SIATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  J 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

G£ 

2 

GE 

1  1/2 

6E 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/  2 

GE 

*>  / 1  6 

NO 

CEIL  1 

72.9 

80.2 

81  .6 

81.6 

81  .6 

81. 6 

81.6 

81.6 

81.6 

61.6 

81  .6 

6  1.6 

81.6 

81.6 

GE 

20000 | 

75.4 

82.6 

84  .2 

84  .2 

84  .2 

84.2 

84.2 

84 . 2 

84.2 

84 . 2 

84.2 

84.2 

84.2 

64.2 

GE 

18000 1 

75.5 

82.9 

84 .3 

84.3 

84  .3 

84.  3 

84 . 3 

84 . 3 

84.3 

84.3 

84  ,3 

84.3 

84 . 3 

84.3 

GE 

16CJ0 | 

75.7 

83.  1 

84.5 

84  .5 

84  .5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84 . 5 

84  .5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

14COO 1 

76.7 

8  4.4 

85  .8 

85.8 

85  .8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

65.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

l20ao l 

78.5 

86.6 

88.0 

86.0 

88  .0 

88.0 

88.0 

88.0 

66.0 

08.0 

88  .0 

88.0 

88.0 

68.0 

GE 

10000 | 

81.0 

89.6 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

9000  1 

81.4 

90.2 

91.9 

91.9 

92  .3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.  3 

92.3 

GE 

8000  1 

83.5 

92.6 

94  .6 

94  .8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

7000  1 

83.7 

92.  7 

94.7 

94  .9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.1 

95.  3 

95. 3 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

6000  | 

83.9 

92.9 

94  .9 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

5000  1 

84.9 

94.0 

9fa.O 

96.2 

96  .6 

96.6 

96.6 

9fa.fa 

96.6 

96.6 

96.6 

9b. b 

96.6 

96.6 

GE 

4500) 

85.3 

94.4 

96.5 

9b. 7 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.Q 

97.0 

97.0 

47.0 

GE 

40001 

85.7 

94.9 

97.1 

97  .4 

97  .8 

97.  8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

3500  | 

86.0 

95.  3 

97.4 

97.7 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98 .2 

98  .2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

3000  | 

86.2 

95.8 

98.1 

98.5 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2500  1 

86.2 

95.8 

98.1 

98.5 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2000  1 

86.5 

96.  1 

98  .4 

98.8 

99  .2 

99.  2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

94  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1800  | 

86.5 

96.  1 

98.4 

98.8 

99  .4 

99.4 

99.4 

99 .4 

99.4 

99  •  4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1500  1 

86  .5 

96.  1 

98  .5 

98  .9 

99  .5 

99.  5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

90  ,5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200  1 

86.5 

96.  1 

98.5 

99.0 

99  .6 

99.fa 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

1000  1 

86.5 

96.  1 

98.5 

99.0 

V9  .6 

99.6 

99 . 6 

99.6 

99.6 

99 , 6 

99  .6 

99.6 

99.6 

49.6 

GE 

400  1 

86.5 

96.  1 

98  .5 

99.0 

99  .6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800  | 

86.5 

96.  1 

98  .5 

99.0 

99,7 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.  7 

GE 

700  ) 

86.5 

96. 1 

98  .5 

99.0 

99  .7 

99,  7 

99 . 7 

99.7 

99.7 

99 . 7 

99  .7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600  t 

86.5 

96.  1 

98  ,5 

99.1 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99  .8 

99.8 

99.8 

99.6 

GE 

500  [ 

86.5 

96.  1 

98  ,5 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99  .9 

99 . 9 

99.9 

99.9 

GE 

4  JO  ) 

86.5 

96.  1 

98  .5 

99.2 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300  | 

86.5 

96.  1 

98.5 

99 .2 

ICO  >0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IPO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200  1 

86.5 

96.  1 

90  .5 

99,2 

ICO.O 

100. c 

200. C 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100) 

86,5 

96.  1 

98  .5 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

0  1 

86.5 

96.  1 

98  .5 

99.2 

100.0 

100. 0 

100.0 

1Q0.0 

200.0 

100. 0 

100,0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

2100-2300 


GE  GE 

1/4  0 


81.6  81.6 

84.2  84.2 

84.3  84.3 

84. $  64.5 

85.8  65.8 
88.0  86.0 

91.3  91.3 

92.3  92.3 

95.2  95.2 

95.3  95.3 

95.5  95.5 

96.6  96.6 

97.0  97.0 

97.8  97.8 

98.2  96.2 

98.9  96.9 

98.9  98.9 

99.2  99.2 

99.4  99.4 

99.5  99.5 

99.6  99.6 

99.6  99.6 

99.6  99. fa 

99.7  99.7 

99.7  99.7 

99.8  99.8 

99.9  99.9 

100.0  1L0.0 

100. 0  100.0 

100.0  1CC.0 

ico.o  lao.o 

ico.o  ico.o 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER;  74S16Q  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORO:  78-87 

M  0  N  T  H :  OCT  HOURSILSTI:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  i 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

GE 

3/4 

ge 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

69.9 

76.9 

78.6 

79.2 

79  .6 

79.  7 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80*0 

80.0 

80. 0 

80.0 

80.0 

80. 0 

GE 

20000 | 

73.5 

81.  1 

82.8 

83.6 

8  3.9 

84. 0 

84.2 

84 .3 

64.  3 

84 , 3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

64 . 3 

GE 

18000 1 

73.9 

81.5 

83.2 

83.9 

84  .3 

84. 4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84  .7 

84.7 

84.7 

84.  7 

84.7 

84 . 7 

GE 

16000 | 

73.9 

81.5 

83.3 

84.0 

84  .4 

84.  S 

84.6 

84.7 

84. 7 

84 . 7 

84 .7 

84 . 7 

84 . 7 

84. 7 

8  4.7 

64 . 8 

GE 

14C00 1 

75  .  1 

83.0 

84  .8 

85.5 

85  .9 

86.0 

86. 1 

86.2 

66.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

P6.3 

86.3 

66 . 3 

GE 

12CU0 \ 

77.2 

85.  3 

87.1 

87.8 

88  .2 

88.  3 

88.5 

88.5 

86.5 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

68 .6 

GE 

1  0000  I 

7  9.9 

88.0 

89.9 

90.6 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

9  1.4 

91.5 

91  .5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .5 

GE 

9CQ0  1 

79.8 

88.4 

90.3 

91.1 

91  .6 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92 .0 

GE 

8000  l 

61.1 

89.9 

91.9 

92.8 

93.3 

93.  4 

93.6 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

9  3.8 

9  3.8 

GE 

7000  1 

81.9 

90.  3 

92.4 

93.4 

94  .0 

94.1 

94 . 3 

94.4 

94.4 

94 . 5 

94  .5 

94.5 

94 . 5 

94.5 

94.5 

94 . 5 

GE 

6000  1 

81.7 

90.6 

92.7 

93.6 

94  .2 

94.4 

94.6 

94 . 7 

94.7 

94 . 6 

94  .8 

94.8 

94 . 8 

94.8 

94.8 

94  .8 

GE 

5000  1 

02.9 

91.4 

93.5 

94.5 

95 .1 

95.  3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.  7 

95.7 

95.7 

GE 

45U0  1 

62.5 

91.5 

93.7 

94.7 

95.3 

95.4 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

GE 

4000  | 

83.2 

92.  3 

94  .5 

95.6 

96  .2 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

3500  j 

83.9 

92.6 

94  .8 

95.9 

96.5 

96.  7 

96.9 

97.1 

97.  1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97  .2 

GE 

3000  | 

89.2 

93.7 

96  .0 

97.1 

97  .8 

97.9 

98.1 

90.J 

98.3 

98 . 4 

98  .4 

90.4 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

GE 

25001 

84.3 

93.9 

96.2 

97.3 

98  .0 

98.  t 

90.4 

90.5 

98.  5 

90.6 

98  .6 

90.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98  .6 

GE 

20U0  1 

89.5 

94.1 

96.4 

97.5 

98  .2 

98.3 

98.6 

98.0 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

96.9 

GE 

1800  1 

84.5 

94,2 

96.5 

97.6 

98  .3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.  9 

98.9 

96.9 

GE 

1500  i 

84  .6 

94.3 

96.6 

97.8 

90  .5 

98.6 

98.9 

99.0 

99.  1 

99 . 1 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

1200  t 

84.7 

94.  3 

96.7 

97.8 

98  .6 

98,  7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99  .2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99. 3 

GE 

1000  I 

04.7 

94.4 

96.7 

97.9 

98  .7 

98.  8 

99.0 

99.2 

99.  3 

99. 3 

99.3 

99. 3 

99.3 

99.  3 

99.4 

99 .4 

GE 

900  1 

84.7 

94.4 

96  .8 

98.0 

98  .7 

98.  9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99  .4 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99.4 

99  .4 

6E 

800  | 

84.7 

94.4 

96  .8 

98.0 

98  .8 

99. C 

99.2 

99.4 

99.  4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99. S 

99.5 

99.5 

GE 

700  1 

84 .7 

94.5 

96  .8 

98.1 

98  .9 

99.  1 

99.3 

99 . 5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.  7 

99.7 

99 . 7 

GE 

600  | 

84.7 

94.5 

96.8 

98.2 

99  .0 

99.  1 

99.4 

99 . 7 

99.7 

99. 7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99 .8 

GE 

500  1 

84.7 

94.  5 

96.8 

98.2 

99  .0 

99.  2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,9 

GE 

400  1 

84.7 

94. 5 

96.8 

98.2 

99  .0 

99.2 

99.5 

99.8 

99.0 

99.9 

99  ,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

1  ^0 .0 

GE 

300  1 

84 .7 

94.5 

96.8 

98  .2 

99 .1 

99.2 

99,6 

99.8 

99.9 

100.C 

100.0 

100.0 

100.0 

1P0.0 

100.0 

1  UO  .0 

GE 

2001 

84.7 

94.5 

96  .8 

98.2 

99.1 

99.  2 

99.6 

99.0 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

GE 

100  I 

84.7 

94. S 

96.8 

98.2 

99.1 

99.  2 

99.6 

99.8 

99.9 

1P0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

l  00. 0 

GE 

Q  1 

84.7 

94.5 

96  .8 

98  .2 

99  .1 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

1  co.o 

L 

l 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IN6  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOO  OF  RECORD:  76-87 

MONTH:  NOV  HOURS  C  L  S  T l :  0000-0200 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

4/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

51.6 

58.9 

60.1 

61  .9 

63.3 

63.6 

64.1 

64.3 

64.6 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.  1 

65.1 

65.2 

6E 

20000 | 

54.7 

62.8 

64  .6 

66.6 

68  .2 

68.4 

69.0 

69.2 

69.4 

69.7 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

7U.  1 

GE 

180001 

55.0 

63.  1 

64  .9 

66.9 

68  .6 

69.  1 

69.7 

69.9 

70.  1 

70.3 

70.6 

70.6 

70.7 

70.  7 

70.7 

70 .8 

GE 

16000 1 

55.3 

63.4 

65.2 

67.2 

68  .9 

69.4 

70.0 

70.2 

70.4 

70.7 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

GE 

14000 1 

55.8 

64.4 

66  .2 

68.2 

69  .9 

70.4 

71.0 

71.2 

71.4 

71.7 

71  .9 

7  1  .9 

72.0 

72.0 

72.0 

U  .  1 

GE 

12000 1 

57.6 

66.  3 

68.1 

70.2 

71.9 

72.4 

73.0 

73.2 

73.4 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74,0 

74.1 

GE 

10000  I 

60.  C 

69.3 

71.7 

74  .0 

76.1 

76.  7 

77.2 

77.4 

77.7 

77.9 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

74.2 

78.3 

GE 

9000  ! 

60.1 

69.4 

71.8 

74.1 

76  .2 

76.8 

77.  J 

77.6 

77.8 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78 .4 

GE 

8000  1 

62.7 

72.3 

74  .9 

77.7 

79  .9 

80.4 

81.0 

81.2 

81.4 

81.7 

81  .9 

8  1.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

GE 

700  0  1 

62.7 

72.8 

75.4 

78.2 

80  .4 

81.0 

81.6 

81.8 

82.0 

82.2 

82  .4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

GE 

6000  1 

63.0 

73.  1 

75.8 

78.7 

80.9 

81.4 

82.0 

82.2 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

GE 

soool 

63.3 

74.0 

76.7 

79.7 

82  .0 

82.6 

83.1 

83.3 

83.6 

83.8 

84  .0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84 .2 

GE 

4500  | 

63.7 

74.3 

77.0 

80.0 

82.3 

82.  9 

83.4 

83.7 

83.9 

84. 1 

84.3 

84.3 

84.4 

44.4 

84.4 

64  .6 

GE 

40001 

64.9 

76.0 

79.6 

82.8 

85  .1 

85.7 

86.2 

86.4 

86.7 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

P  7 . 2 

87.2 

b  7  ,  3 

GE 

3S00  1 

65.4 

76.7 

80.4 

83.7 

86  .2 

86.8 

87.3 

87.6 

87.  8 

88.0 

88  .2 

88.2 

88.3 

88.3 

8  8.3 

68.4 

GE 

30001 

65.8 

77.2 

81.6 

85.0 

87.7 

88.2 

89.1 

89.4 

89.7 

89.9 

90.1 

90.  1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

GE 

2500  1 

66.0 

77.6 

82.1 

85.7 

88  .3 

88.9 

89.8 

90.1 

90.  3 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

GE 

2000  | 

66.1 

78.  1 

82.8 

86.3 

89  .0 

89.  6 

90.7 

91.3 

91.6 

91.8 

92.0 

92.1 

92.  1 

92.1 

92.2 

GE 

1600  1 

66.2 

78.  3 

83.0 

86.6 

89  .2 

89.8 

90.9 

91.6 

91.8 

92.0 

92  .2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

GE 

15001 

66.2 

79.  1 

84 .1 

87.7 

90 .3 

90.9 

92.2 

92.9 

93.  1 

93.3 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

GE 

1200  1 

66.2 

79.2 

84  .3 

88.2 

91 .1 

91.9 

93.2 

93.9 

94. 1 

94 . 3 

94  .6 

94.6 

94.7 

94.7 

94,7 

94 .8 

GE 

1000  1 

66.4 

79.4 

84  .6 

88.6 

91  .7 

92.4 

94.1 

95.1 

95. 3 

95.6 

95  .8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

GF 

900  1 

66.4 

79.6 

84  .7 

88.8 

92.0 

92.  8 

94 , 4 

95.4 

95.7 

95.9 

96 . 1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

GE 

800  1 

66.4 

79.  7 

84  .0 

89.1 

92.3 

93.  2 

95.0 

96.0 

96.2 

96.4 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

GE 

700  | 

66.4 

79.  7 

84  .8 

89.1 

92  .6 

93.  4 

95.2 

96.2 

96.4 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

GE 

600  1 

66 .4 

79.8 

84  .9 

89.2 

92.7 

93.6 

95.3 

96.6 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97 .4 

GE 

500  1 

66.4 

80.0 

85.1 

89.4 

93.1 

94.0 

95.8 

97.0 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

GE 

400  1 

66.4 

80.0 

85.1 

89  .4 

93.1 

94. C 

96.1 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

GE 

300  i 

66.4 

80.0 

85.1 

89.4 

93.2 

94.2 

96.4 

97.7 

97.9 

98. 1 

98  .4 

98.4 

98.6 

98.6 

98. 6 

98.8 

GE 

200  1 

66.4 

80.0 

85.1 

89.4 

93.2 

94. 2 

96.4 

97.7 

97.  9 

90.2 

90.4 

98.4 

98.6 

98.7 

99.0 

99.8 

GE 

100  1 

66.4 

80.  0 

85.1 

89.4 

93.2 

94. 2 

96.4 

97.7 

97.9 

90. 1 

98  .4 

98 . 4 

98,6 

98.  7 

99.0 

1  GO  .0 

GE 

ol 

66.4 

80.0 

85.1 

89.4 

93.2 

94.2 

96.4 

97.7 

97.9 

98. 1 

98  .4 

98.4 

98.6 

98.7 

99.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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O  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

o 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 

O  . . . 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

i  10 

6 

5 

4 

3  2  1/2 

2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

S/16 

1/4 

0 

o 

NO 

CEIL  | 

48.0 

56.0 

58.4 

58.9 

60.2 

60.6 

60.9 

61.2 

61.2 

61.4 

62.0 

62.0 

62.6 

62.7 

62.8 

63.7 

GE 

20000  | 

50.6 

59.0 

62.2 

63.0 

64  .6 

64. 9 

65.2 

65.8 

65.8 

66.0 

66.6 

66.7 

67.2 

67.3 

67.4 

C8.3 

GE 

18000 | 

50.9 

59.  3 

62.6 

63.3 

64  .9 

65.  3 

65.7 

66.2 

66.2 

66.4 

67.0 

67 . 1 

67.7 

6  7.8 

67.9 

66 .8 

GE 

160001 

51.0 

59.  4 

62.7 

63.4 

65  .0 

65.4 

65.8 

66.3 

66.3 

66.6 

67.1 

67.2 

67.8 

67.9 

68.0 

68.9 

GE 

14000 | 

51.1 

59.  7 

62.9 

63.7 

65.2 

65.  7 

66.0 

66.6 

66.6 

66.8 

67.3 

67.4 

68.0 

68.  1 

68.2 

b9. 1 

GE 

120001 

53.9 

62.6 

65.9 

66.8 

68  .3 

66.9 

69.2 

69.8 

69.8 

70.0 

70.6 

70.7 

71.2 

71.3 

71.4 

72.3 

c 

GE 

10000 1 

55.9 

65.  3 

68  .7 

69  .7 

71.7 

72.2 

72.6 

73.1 

73.  1 

73.3 

73.9 

74.0 

74.6 

74.7 

74.8 

75.7 

GE 

9000  1 

56.2 

65.7 

69  .0 

70.0 

72  .0 

72.6 

72.9 

73.4 

73.4 

73.7 

74.2 

74.3 

74.9 

75.0 

75.1 

76.0 

GE 

8000  | 

58.1 

68.4 

72.2 

74.2 

76  .4 

77.0 

77.3 

77.9 

77.9 

78.1 

78.7 

78.8 

79.3 

79.4 

79.7 

80.6 

GE 

7000  1 

58.4 

68.9 

72.9 

75.1 

77  .7 

78.2 

78.6 

79.1 

79.  1 

79.3 

79.9 

80.0 

80.6 

80.  7 

80.9 

61  .8 

<~\ 

GE 

6000  | 

58.4 

69.  1 

73.1 

75.4 

78  .2 

78.  9 

79.2 

79.8 

79.8 

80.0 

80.6 

80.7 

81.2 

81.3 

6  1.6 

82.4 

o 

GE 

5000  | 

58.8 

69.9 

73.9 

76.2 

79  .0 

79.  8 

80.3 

81.0 

81.0 

81.2 

81  .8 

8  1.9 

82.4 

82.6 

82.8 

63.7 

GC 

4  SCO  l 

58.8 

69.9 

73.9 

76.2 

79.0 

79.8 

80.  3 

81.0 

81.0 

81.2 

81  .8 

8  1.9 

82.4 

82.6 

82.8 

83.7 

GE 

4000  1 

60.2 

71.4 

75.8 

78.2 

81  .4 

82.  2 

82.8 

83.6 

83.6 

83.8 

84.3 

84.4 

85.0 

85.1 

85.3 

66.2 

GE 

35001 

60.4 

71.8 

76.1 

78.6 

81  .9 

82.9 

83.4 

84.2 

84.2 

84.4 

85.0 

85.1 

85.7 

PS. 8 

66.0 

66.9 

0 

GE 

3000  j 

60.9 

72.6 

76.9 

79.7 

83.4 

84. 7 

85.4 

86.7 

86.7 

86.9 

87  .4 

67.6 

88.1 

P8.2 

88.4 

89. 3 

GE 

2500  1 

61.1 

73.0 

77.7 

80.4 

84  .2 

85.4 

86.2 

87.7 

87.7 

87.9 

88  .4 

88.6 

89.1 

89.2 

89.4 

90. 3 

GE 

2C0Q  1 

61.3 

73.6 

78.6 

81.3 

85  .4 

86.8 

87.8 

89.3 

89.3 

89.6 

90.1 

90.2 

90.8 

90.9 

91.1 

92.0 

GE 

1800  | 

61.4 

74.0 

79.1 

81.9 

86  .0 

87.  3 

88.3 

90.0 

90.0 

90.2 

90.8 

90.9 

91.4 

91.6 

91.8 

92.7 

GE 

1500  | 

61.7 

74.2 

79.3 

82.1 

86 .3 

87. 7 

88.7 

90.3 

90.  3 

90.6 

91.1 

91.2 

91 , 8 

91.9 

92.1 

93.0 

GE 

1200  1 

62.0 

74.7 

79.8 

82.7 

87  .2 

88.9 

89.9 

91.8 

91.8 

92.0 

92.6 

92.7 

93.2 

93.  3 

93.6 

94  .4 

GE 

1000  1 

62.1 

74.8 

79.9 

82.9 

87  .6 

89.2 

90.2 

92.2 

92.2 

92.4 

93.0 

93.1 

93.7 

93.8 

94.0 

94 . 9 

o 

GE 

900  1 

62.1 

74.9 

80  .0 

83.0 

67  .7 

89.3 

90.3 

92.3 

92.  3 

92. 7 

93.2 

93.3 

93.9 

94.0 

94.2 

95.1 

GE 

800  | 

62.1 

75.2 

80.4 

83.4 

88.3 

90.0 

91 .0 

93,0 

93.0 

93.3 

93.9 

94.0 

94 . 6 

94.7 

95.0 

95.9 

GE 

700  | 

62.1 

75.2 

80.4 

83.4 

88  .6 

90.2 

91 .4 

93.4 

93.4 

93.8 

94.3 

94.4 

95.0 

95.1 

95.4 

96.3 

Q 

GE 

600  | 

62.1 

75.2 

80.4 

83.4 

88  .8 

90.  4 

91.7 

93.7 

93.8 

94 . 1 

94  .7 

94.8 

95.3 

95.4 

95.8 

96.7 

GE 

50Q  1 

62.1 

75.2 

80  .4 

83.4 

88  .8 

90.  4 

91.7 

93.7 

93.9 

94 . 3 

94  .9 

95.0 

95.6 

95.  7 

96.0 

V6.9 

o 

GE 

400  1 

62.1 

75.2 

80  .4 

83.4 

89  .0 

90.  7 

92.1 

94.2 

94.4 

95. 1 

95.7 

95.8 

96.3 

96.4 

96.8 

97.7 

GE 

300  | 

62.1 

75.  2 

80.4 

83.4 

89  .0 

90.7 

92.1 

94,6 

V  4 . 8 

95.4 

96.3 

9b  .  4 

97.0 

97.2 

97.6 

98.6 

GE 

2001 

62.1 

75.2 

80.4 

83.4 

89  .0 

90. 7 

92.1 

94,7 

94.9 

05.6 

96  .4 

96.6 

97.1 

97.4 

97.9 

99.4 

0 

GE 

1001 

62.1 

75.2 

80.4 

83.4 

89  .0 

90.  7 

92.  ) 

94.7 

94.9 

95.6 

96  .4 

96.6 

97.1 

97.4 

97.9 

l  00.0 

GE 

0  1 

62.1 

75.2 

80.4 

83.4 

69  .0 

90.7 

92.1 

94.7 

94.9 

95.6 

96.4 

96.6 

97.1 

97.4 

97.9 

1  co.o 

.) 


PER  1 00  OF  RECORO:  78-87 
MONTH:  NOV  HOURS (L  ST  I  :  0300-0500 


o 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


i 

L 


* 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME :  TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORO:  78-8? 


!  o 

MONTH; 

NOV 

HOURS (LSI) : 

060Q-080C 

CEILING 

IN  1 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  statute  miles 

GE  GE  GE 

1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

F/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

42.4 

48.4 

51.1 

52.1 

53.0 

53.1 

53.4 

53.8 

54.0 

54.8 

55.3 

55.4 

56.0 

56.  3 

56.7 

57.2 

GE 

20000  | 

45.9 

S3. 2 

56 .1 

57.3 

58.3 

58.4 

58.9 

59.4 

59.7 

60.4 

61  .0 

61.1 

61.7 

62.0 

62.7 

63.4 

•  0 

GE 

16C00 | 

46.0 

53.  3 

56.2 

57.4 

58  .4 

58. 6 

59.0 

59.6 

59.8 

60 . 6 

61  .1 

61.2 

61 . 8 

62.1 

62.8 

63.6 

GE 

16000 | 

46.1 

53.6 

56.4 

57.7 

58  .7 

58. 8 

59.2 

59.8 

60.0 

60.6 

61  .3 

61.4 

62.0 

62.3 

63.0 

63.8 

I  O 

GE 

14000 | 

46.6 

54.2 

57.3 

58  .7 

59  .8 

59.  9 

60.3 

60.9 

61.1 

61.9 

62  .4 

62.6 

63.1 

6  3.4 

64 . 1 

GE 

12000 l 

47.8 

55.8 

59  .0 

60.3 

61  .4 

61.6 

62.0 

62.6 

62.8 

63.7 

64.3 

64 . 4 

65.0 

65.3 

66.0 

66.8 

!  o 

GE 

10000  I 

50,7 

59.3 

62.6 

64.1 

65  .3 

65.4 

65.9 

66.4 

66.7 

67.6 

68.? 

68.3 

68.9 

69.2 

69.9 

7G.7 

GE 

■>ooa  1 

51.0 

59.7 

62.9 

64  .4 

b5  .7 

65.8 

66.2 

66.8 

67.0 

67.9 

68  .6 

68 . 7 

69.2 

69.6 

70.2 

71 .0 

i 

GE 

8DJ0I 

53.3 

62.2 

65.7 

6  7*6 

68  .9 

69.0 

69.4 

70.0 

70.2 

71.2 

71  .9 

72.0 

72.6 

72.9 

7  3.6 

74 . 3 

GE 

7000  1 

53.3 

62.4 

65.9 

67.9 

b9  .3 

69.6 

70.1 

70.8 

71.0 

72.1 

72  .8 

72.9 

73.4 

73.6 

74.4 

75.2 

GE 

6000  | 

53.6 

62.9 

66.3 

66.3 

69  .9 

70.  2 

70.8 

71.4 

n.7 

72.8 

73.4 

73.6 

74  .  1 

74.4 

75.1 

75.9 

GE 

500  0  1 

54.0 

63.4 

67.0 

69.0 

70.8 

71.1 

71  .8 

72.6 

72.8 

74 .0 

74  .7 

74.8 

75.4 

75.8 

76.4 

77.2 

i  O 

GE 

i5aa  1 

54.2 

63.  7 

67.2 

69.2 

71.0 

71.  3 

72.1 

72.9 

73.  1 

74  •  3 

75.0 

75.1 

75.8 

76.  1 

76.8 

77.6 

GE 

.oao  1 

5  6.6 

66.  3 

69  ,9 

72.0 

74.2 

74.  7 

75.6 

76.4 

76.8 

78. 0 

78.7 

78.8 

79.4 

79.8 

80.4 

!  o 

GE 

35JQ  1 

56.9 

66.8 

70.4 

72. b 

74  .8 

75.2 

76.1 

77.0 

77.3 

78.6 

79.2 

79.  3 

80.0 

BO.  3 

8  1 .0 

GE 

3000  | 

59.4 

69.8 

73.4 

75.8 

78.3 

78. 9 

79.9 

81.0 

81.3 

62.8 

83.4 

83.6 

84.2 

84.6 

BS.2 

B6.1 

GE 

2500  1 

59.9 

70.2 

74  .0 

76.3 

79  .0 

79.  7 

80.7 

81.9 

82.2 

83.9 

84  ,6 

84 . 7 

65.3 

85.  7 

86.4 

87.3 

■■ 

GE 

2000  1 

60.2 

70.  8 

74  .9 

77.3 

80.2 

80.9 

82.1 

83.6 

83.9 

8S.7 

86.3 

86.7 

87.3 

P7.7 

8  8.6 

6E 

1800  \ 

60.2 

70.8 

74  .9 

77.4 

80  .4 

81.1 

82.3 

83.8 

84. 1 

85,9 

86  .6 

86.9 

87.6 

8  7.9 

88.8 

GE 

1500  1 

60.7 

71.3 

75.6 

78.1 

8)  .1 

81.8 

83.0 

84.9 

85.2 

87.3 

88  .0 

88.3 

89.0 

89.3 

90.2 

GE 

1200  i 

60.8 

71.9 

76.1 

79.0 

82.3 

83. 0 

84.2 

86.2 

86.6 

88,9 

89 .8 

90.  1 

90.8 

91.1 

92.0 

92.9 

GE 

1000  1 

60,9 

72.0 

76.2 

79.1 

82  .4 

83.2 

84 .4 

86.4 

86.8 

69.1 

90.0 

90.3 

91 . 1 

91.4 

92. 3 

93.2 

:  '--J 

GE 

9  0  0  ( 

60.9 

72.  I 

76.3 

79.2 

82 .7 

83.4 

84.9 

86 . 9 

87.2 

89,6 

90.4 

90.8 

91.6 

91,9 

92.8 

GE 

800  1 

60.9 

72.  1 

76.3 

79.2 

82.9 

83.8 

85.2 

87.2 

87.6 

89.9 

90.8 

91.1 

91.9 

°  2. 2 

9  3.1 

\  o 

GE 

700  1 

60.9 

72.  1 

76.3 

79.2 

62  .9 

83.  8 

85.3 

87.3 

87.7 

90.0 

91  .0 

91.3 

92. 1 

92.4 

GE 

600  1 

60.9 

72.  1 

76.3 

79.2 

83  .0 

83.9 

85.6 

87.6 

87.9 

90.2 

91  .2 

91.6 

92.3 

92.7 

9  3.6 

94  .4 

I  - 

GE 

5001 

60  .9 

72.  1 

76.3 

79.2 

83.0 

83.9 

85.8 

88.0 

88.3 

90.9 

91  .9 

92.2 

93.0 

93.3 

94.2 

95 . 1 

1  - 

GE 

■too  1 

6Q.9 

72.  1 

76.3 

79.2 

83.0 

83.9 

86.1 

88.3 

89.0 

91.9 

93.1 

9  3.4 

94.2 

GE 

300| 

60.9 

7  2.2 

76.4 

79.3 

83  .1 

84.0 

86.2 

88.4 

69.  1 

92.1 

9  3  .4 

93.9 

94.8 

95.2 

96.2 

o 

GE 

200  1 

60.9 

72.2 

76.4 

79.3 

83.1 

84. 0 

86.2 

88.6 

89.2 

92.3 

93.7 

94.1 

95. 3 

95.9 

GE 

1001 

60.9 

72.2 

76.4 

79.3 

83.1 

84.0 

86.2 

86.6 

B  9 , 2 

92.3 

93.7 

94.1 

95.3 

95.9 

97.0 

99.4 

0 

GE 

0  1 

60.9 

72.2 

76.4 

79.3 

63.1 

84. 0 

86.2 

88.6 

89.2 

92.  3 

93.7 

94. 1 

95.3 

95.9 

47.0 

l  ao.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  70-87 

MONTH:  NOV  HOURStLSIl:  0900-1 100 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

ge 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

41.3 

47.  1 

49.1 

50.9 

51  .7 

52.0 

52.6 

53.1 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.6 

GE 

20000  1 

47.2 

54.6 

56  .8 

58.8 

59  .8 

60.  1 

60.8 

61.7 

61.8 

61 . 9 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.3 

62  .6 

GE 

18000  | 

4  7.4 

5  4.9 

57.1 

59.1 

60.1 

60.4 

61 . 1 

62.0 

62.1 

62.2 

62  .4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.8 

63.0 

GE 

16C00  | 

47.4 

54.9 

57.1 

59.1 

60.1 

60.4 

61.1 

62.0 

62.  1 

62.2 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62. 6 

63.0 

GE 

14000 1 

48.6 

56.  3 

58.6 

60.7 

62.0 

62.  4 

63.2 

6*  .  1 

64.2 

64 . 4 

64  .8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.1 

65.3 

GE 

12000 1 

50.0 

57.6 

60.0 

62.1 

6  3  .4 

63.  9 

64. 7 

65.6 

65.7 

65.9 

66  .2 

66.2 

66.  3 

66.3 

66.6 

66.8 

GE 

10000 1 

53.2 

61.4 

64  .0 

66  .2 

67  .6 

66. 0 

68.8 

69.7 

69.8 

70.0 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.7 

7C.9 

GE 

9000  1 

53.7 

61.9 

64.4 

66.7 

68  .0 

68.4 

69.2 

70.1 

70.2 

70.4 

70.8 

70.8 

70.9 

7o.9 

71.1 

71.3 

bE 

8000  1 

56.6 

65.  3 

68.1 

70.3 

72.0 

72.  4 

73.4 

74.4 

74.6 

74 . 8 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.4 

75.7 

GE 

7000  1 

57.0 

65.  8 

68.6 

7Q.8 

72.6 

73.0 

74.1 

75.3 

75.6 

75.8 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.7 

76.9 

GE 

60001 

57.2 

66.2 

69.0 

71.4 

7  3  .4 

73. 9 

75.0 

76.2 

76.4 

76.7 

77  .  1 

77.2 

77.3 

77.3 

7  7.6 

77.8 

GE 

5000  i 

58.1 

67.2 

70.0 

72.4 

74  .4 

74. 9 

76.0 

77.2 

77.4 

77.7 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.6 

78.8 

GE 

4500  1 

58.3 

67.4 

70.2 

72.7 

74.7 

75.  1 

76.2 

77.4 

77.7 

77.9 

78.3 

78.4 

78.6 

78.6 

70.8 

79.0 

GE 

4000  I 

59.8 

69.4 

72.2 

75.1 

77  .6 

78.  0 

79.2 

80.4 

80.7 

00.9 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

8  1.8 

82.0 

GE 

3500  1 

60.1 

70.  1 

73.0 

76.0 

78.4 

78. 9 

80.1 

81.3 

81.6 

81.9 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.8 

83.0 

GE 

3PQ 0  | 

62.1 

72.  7 

76.1 

79.4 

82.0 

83.0 

84.2 

85.6 

85.8 

86.2 

86.7 

86.8 

86.9 

e&.9 

87.1 

87.3 

GE 

2500  1 

62  .4 

73.  1 

76.8 

80. 1 

82  .7 

83.  7 

84 . 9 

86.2 

86.4 

87.2 

87  .8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.2 

b6 .4 

GE 

20001 

63.3 

74.  1 

78.0 

81.6 

84  .3 

85.  3 

86.6 

88.0 

88.2 

89.0 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.  3 

90.6 

GE 

1800  1 

63.6 

74.6 

78  .4 

82.0 

84  .8 

85.  8 

87.0 

88.4 

88.  7 

89.4 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.8 

91.0 

GE 

1500  1 

63.7 

74.7 

78.6 

82  .2 

85.0 

86.0 

87.3 

88.9 

89.  1 

89.9 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.4 

GE 

1200  1 

63.7 

74.8 

78.7 

82.3 

es  .2 

86. 3 

87.8 

09.3 

89.6 

90.4 

91  .4 

9  1.6 

91.7 

9J.7 

9  1.9 

92.1 

GE 

1000  | 

63.7 

74.8 

78.8 

82.7 

85  .8 

86.9 

88,4 

90.2 

90.4 

91 . 4 

92  .6 

92.9 

93.0 

93.0 

93.2 

93.4 

GE 

900  1 

63.7 

74.9 

78.9 

82.8 

86  .0 

87.  1 

80.7 

90.6 

90.8 

91 .8 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.6 

93.8 

GE 

800  1 

63.7 

74.9 

78  .9 

82.8 

86 .1 

87.2 

88.8 

90.7 

91.1 

92.1 

93.2 

93.6 

93.7 

93.  7 

93.9 

94 . 1 

GE 

700  1 

63.7 

74.9 

78.9 

82.8 

86 .1 

87.2 

88.8 

91.0 

91.4 

92.4 

9  3.6 

93.9 

94.0 

94.0 

94,2 

94 . 4 

GE 

600  1 

63.7 

74.9 

78  .9 

82.9 

86  .2 

87.  4 

89.0 

91.2 

92.0 

93.0 

94  .  1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

95. 0 

GE 

500  | 

63.7 

74.9 

78  .9 

83.0 

86  .6 

87.8 

89 . 4 

92.0 

92.9 

94 . 2 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.3 

GE 

400  1 

63.7 

74.9 

78  .9 

83.0 

86.6 

87.8 

89.4 

92.3 

93.  3 

95.0 

96.3 

96.7 

96.8 

96.  9 

97.1 

97.3 

GE 

300  1 

63.7 

74.9 

78.9 

83.0 

86  .6 

87.8 

89.4 

92.3 

93.  3 

95.4 

97.3 

97.8 

97.9 

98.0 

98.2 

98  .4 

GE 

2001 

63.7 

74.9 

70.9 

03.0 

86  .6 

87. 8 

89.4 

92.3 

93.3 

95.7 

97.8 

98.2 

98.3 

98.6 

98.9 

99.2 

GE 

100  1 

63.7 

74.9 

70.9 

83.0 

86  .6 

87.8 

69.4 

92.3 

93.  3 

95.7 

97  .8 

98.2 

98. 3 

98.6 

99.0 

99.6 

GE 

01 

63.7 

74.9 

70.9 

83.0 

36  .6 

87.0 

89.4 

92.3 

93.  3 

95.7 

97.8 

90.2 

98,3 

98.6 

99.0 

1  CO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


rr 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PEPIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  NOV  HOURSTLSTI:  1200-1400 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  l 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

42.1 

48.0 

50.3 

50.9 

51  .7 

52.  1 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

GE 

20000 1 

48.3 

55.6 

58  .2 

59  .0 

59  .8 

60.4 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GE 

18000 | 

49.6 

57.0 

59.8 

60  .6 

61.3 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62  .4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

lboao 1 

49.7 

57.  1 

59.9 

60 .7 

61.4 

62.  1 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

14CQ0  1 

51.0 

58.7 

61  .4 

62.4 

63.6 

64.2 

64.7 

64.8 

64 . 8 

64.8 

64  .8 

64.8 

64.8 

64.8 

64 . 8 

64 .8 

GE 

12000 1 

52.8 

6  1.1 

63.9 

64  .9 

66  .0 

66.  7 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

10000 1 

57. 3 

66.2 

69  .6 

70.7 

71  .0 

72.  6 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

9000  1 

57.6 

66.4 

69.8 

70.9 

72  .0 

72. 8 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

7  3.4 

73.4 

GE 

8000  1 

59.2 

68. 8 

72.6 

73.7 

74  .8 

75.6 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

7000  1 

60.1 

70.  1 

73.9 

75.0 

76  .4 

77.3 

77.9 

78.1 

78.  1 

78.1 

78.1 

78.1 

78,1 

7e.  1 

78.1 

76. 1 

GE 

6000  1 

60.1 

70.3 

74  .1 

75.3 

76  .8 

77.  7 

78.2 

78.4 

78.4 

78 . 6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

70.6 

70.6 

GE 

5000  1 

60.9 

71.1 

74  .9 

76.1 

77  .6 

78.4 

79.0 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

6500  1 

61.3 

71.7 

75.4 

76.7 

78 .1 

79.0 

79.6 

80.0 

80.0 

80.  1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.  1 

80.1 

fcL.l 

GE 

6000  1 

63.7 

74.9 

78.9 

80.6 

82.0 

83.0 

83.8 

04.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84 . 3 

84,3 

84.3 

64 . 3 

64 . 3 

GE 

3500  1 

65.0 

76.4 

80.4 

82.1 

83  .7 

84. 9 

85.7 

86.  1 

86.  1 

86.2 

86.2 

86.2 

86,2 

86.2 

66.2 

6b. 2 

GE 

3000  | 

66.8 

79.6 

84  .0 

85  .8 

87  .4 

89.0 

89.9 

90.3 

90.  3 

90.4 

90  .4 

90.4 

90.4 

90.4 

9  Q «  4 

90.4 

GE 

2500  1 

67.2 

80.0 

84  .4 

86.2 

87  .9 

89.4 

90.3 

90.8 

90.8 

91.1 

91 .1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  .  1 

GE 

2000  1 

67.2 

80.  1 

84.7 

86.4 

88.3 

89. 9 

91.0 

91.6 

91.6 

92.2 

92.3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

1800  1 

67,2 

80.  3 

84  .9 

86.7 

88  .6 

90.  1 

91.2 

91 . 8 

91.8 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

1500  1 

67.3 

80.6 

85.3 

87.1 

89  .0 

90.6 

91 .9 

92.4 

92.4 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

9  3.4 

93.4 

GE 

1200  1 

67.4 

80.8 

85.6 

87.4 

89  .7 

91.2 

92.9 

93.6 

93.6 

94 . 3 

94  .6 

94.6 

94 , 6 

94. 7 

94 . 7 

94 . 7 

GE 

1000  1 

67.4 

80.9 

85.7 

87.8 

90.2 

91.8 

93.6 

94.4 

94.6 

95  3 

95  .6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

600  1 

67.4 

80.9 

05.9 

88.1 

90  .6 

92.  1 

94.0 

94 . 9 

95.0 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

9b.  1 

GE 

80C  1 

67.4 

80.9 

86.1 

88.3 

90  .8 

92.4 

94.3 

95.2 

95.3 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96 . 4 

GE 

700  1 

67.4 

80.9 

86.2 

88.6 

91  .2 

92.9 

95.0 

96.0 

96.  1 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

9  7.4 

97 .4 

GE 

600  1 

67.4 

80.9 

86.3 

88.8 

91  .6 

93.2 

95.3 

96.4 

96.7 

97. 7 

98 .2 

98.3 

98. 3 

90.4 

98.4 

98 . 4 

GE 

500  \ 

67.4 

80.9 

86.3 

80.9 

91  .7 

93.  3 

95.4 

96.0 

97.0 

98. 1 

98  .8 

98.9 

98.9 

99.0 

99,0 

99.0 

GE 

600  1 

67.4 

80.9 

86.3 

88.9 

91  .7 

93.3 

95.4 

96.8 

97.0 

98 . 2 

98  .9 

99 . 0 

99.0 

99.  1 

99. 1 

99 . 1 

GE 

300  | 

67.4 

80.  9 

86.3 

88.9 

91.7 

93.  3 

95.4 

96 . 9 

97.2 

90.4 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.  b 

GE 

200  1 

67.4 

80.9 

86.3 

88  .9 

91.7 

93.  3 

95.4 

96.9 

97.2 

98 . 4 

99.7 

99.0 

99.8 

100.0 

100.0 

1  CO.O 

GE 

100  1 

67.4 

80.9 

86.3 

88.9 

91  .7 

93.  3 

95.4 

96.9 

97.2 

98 . 4 

99.7 

99.8 

99.8 

l  na.o 

1C0.0 

1  CC.O 

GE 

0  1 

67.4 

80.9 

86.3 

86.9 

91.7 

93.  3 

95.4 

96,9 

97.2 

98  •  4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

1  CG.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


rr 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

US  Af  £  7  A  C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PE.PIOO  OF  RE  CORO:  78-8  7 

MONTH:  NOV  HOURS  I L S  T I :  1500-1  70C 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

l  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/6 

GE 
l  /2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  i 

45.4 

50.  1 

51  .7 

52.3 

S3  .4 

53.  4 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

63.9 

GE 

20000 | 

51.9 

58.4 

60.2 

60  .9 

62  .3 

62. 3 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

18000 | 

53.2 

59.  8 

61.6 

62  .2 

63  .7 

63.  9 

64 . 1 

64 . 3 

64 . 3 

64.3 

64.3 

64 . 3 

64.3 

64.3 

64.3 

64 . 3 

GC 

16000 | 

53.2 

59.  8 

61  .6 

62.2 

63.7 

63.  9 

64. 1 

64.3 

64.3 

64 . 3 

64.3 

64 . 3 

64.3 

64.3 

64.3 

64 . 3 

GE 

14000 1 

55.7 

62.4 

64.3 

65  .2 

66  .8 

67.0 

67.2 

67 . 6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6  7.6 

67.6 

67.6 

GE 

12000  1 

57.7 

64.  7 

66  .6 

67.4 

69  .0 

69.2 

69.4 

69.8 

69.8 

69.6 

69  .8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

10000  I 

62.1 

69.8 

72.6 

73.4 

75  .0 

75.2 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76 .0 

GE 

9000  1 

62.1 

69.  8 

72.6 

73.4 

75  .0 

75.  2 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76  .0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

BOO 0  l 

63.6 

71.8 

74  .7 

75.9 

77  .4 

77. 7 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

76 .4 

GE 

7000  | 

b4  .1 

72.4 

75.8 

77.0 

78  .6 

78.8 

79.2 

79.7 

79.  7 

79. 7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.  7 

79,7 

79.7 

GE 

6000  1 

64.8 

73.2 

76.6 

77.8 

79  .3 

79.6 

80.0 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

eo.6 

GE 

5000  | 

66.1 

75.0 

78.3 

79.7 

81.2 

81.4 

81.9 

82.4 

82.4 

62.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

62.4 

GE 

4S00  | 

66.7 

75.6 

78  .9 

80.2 

81  .8 

82.0 

82.4 

83.0 

83.0 

63.0 

03.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

4000  J 

69.3 

78.8 

82.3 

83.9 

85  .4 

85.9 

86.3 

87.1 

87.1 

87.  1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87 . 1 

GE 

3500  | 

70.3 

79.9 

83.4 

85.1 

66.7 

87.  1 

87.6 

88.3 

88.3 

88.3 

80.3 

88.3 

08.3 

88.  3 

88.3 

66.3 

GE 

3000  | 

72,0 

92.0 

85.8 

87.6 

09  .6 

90.0 

90.4 

91.3 

91.3 

91 . 3 

91  .3 

91.3 

91.3 

91.3 

91,3 

91 . 3 

GE 

2500  1 

72.0 

82.2 

86.1 

88.0 

90.2 

90.  7 

91.1 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

200  Of 

72.1 

02.9 

86.8 

88.7 

91  .0 

91. 7 

92.3 

93.4 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.6 

93.8 

GE 

1800  1 

72.1 

03.0 

86.9 

88  .8 

91.1 

91 . 9 

92.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

V4 . 0 

GE 

1500  | 

72.2 

03.  1 

87.0 

88.9 

91  .2 

92.2 

92.9 

94.0 

94 . 0 

94 . 2 

94 .3 

94.4 

94.6 

94 . 7 

94.7 

94 . 7 

GE 

1200  1 

72.2 

03.  1 

87.1 

89.0 

91.6 

92.6 

93.2 

94 . 6 

94. 7 

94.9 

95 .1 

95.2 

95.  3 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

10001 

72.2 

93.  7 

87.7 

89.6 

92.1 

93.1 

93.9 

95.3 

95.4 

95 . 8 

96 . 1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96  .4 

GE 

9U0  1 

72.2 

03.7 

87.9 

89.8 

92  .4 

93.4 

94 . 2 

95.7 

95.8 

96 . 1 

96  .4 

96.6 

96.7 

96.  8 

96.8 

96.6 

GE 

eoo  | 

72.2 

83.9 

88.1 

90 . 1 

92  .9 

93.  9 

94 . 7 

96. 1 

96.2 

96.6 

96  .9 

97.0 

97 . 1 

97.2 

97.2 

47.2 

GE 

700  | 

72.2 

84.0 

88  .2 

90.3 

93.2 

94. 2 

95.1 

96.6 

96.8 

97.2 

97.6 

97.7 

97.8 

9  7.9 

9  7.9 

47.9 

GE 

600  t 

72.2 

84.0 

88.2 

90.3 

93.2 

94.2 

95.2 

96.8 

97.1 

97 . 8 

98.1 

98.2 

98.3 

96.4 

98.4 

98.4 

GE 

5001 

72.2 

84.0 

88.2 

90.4 

93.3 

94.  3 

95.4 

97.0 

97.3 

98. 1 

98  .4 

98.6 

99.0 

99. 1 

99.1 

99 . 1 

GE 

400  1 

72.2 

84.Q 

88.2 

90.6 

93.4 

94.4 

95.6 

’7.1 

97.  <i 

98. 3 

98  .7 

98.6 

99.2 

99.3 

99.3 

99 . 3 

GE 

300  i 

72.2 

84.0 

80.2 

90.6 

93.4 

94 . 4 

95.6 

97.1 

97.4 

98 . 4 

96  .B 

98.9 

99.6 

99.  T 

99.7 

99 . 7 

GE 

200  1 

72.2 

84.0 

88.2 

90.6 

93.4 

94.4 

95.6 

97.1 

97.4 

98.6 

98  .9 

99.0 

99.9 

1  00.0 

1C0.0 

1  00.0 

GE 

100  I 

72.2 

04.0 

88  .2 

90.6 

93.4 

94. 4 

95.6 

97.1 

97.4 

96 . 6 

98.9 

99.0 

99.9 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

01 

7  2,2 

04.0 

88  .2 

9C.6 

93  .4 

94.4 

9S.6 

97.1 

97.4 

98.  b 

98  .9 

99.0 

99.9 

100.0 

100.0 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  weather  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station 

NUMBER : 

71516.0 

ST  AT  ION 

NAME  : 

TRAVIS 

AFB  CA 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  78-67 
:  NOV  HOURS ILST ) : 

1  800-2Q00 

CEILING 

IN 

i 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

VISIBILITY  IN 
GE  GE 

STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEE  1 

i 

10 

6 

5 

4 

3  2 

1/2 

2  11/2  1 

1/A  1  3/4 

S/8 

1/2  S/16 

1/4  0 

NO 

CEIL  I 

50.3 

55.0 

57  .2 

58.0 

58.7 

58.  6 

58.8 

58.9 

58.9 

59 . 0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

20000 1 

54.3 

59.8 

62  .9 

64  .□ 

65.0 

65. 1 

65.1 

65.2 

6  S  .  2 

65 . 3 

65  .3 

65.3 

65.3 

65.  3 

65.3 

65.3 

GE 

lenuo 1 

55.1 

60.6 

63.7 

64  .8 

65  .8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66. 1 

66 . 1 

66 . 1 

66. 1 

66.  1 

66.1 

66 . 1 

GE 

160001 

55.3 

60.8 

63.9 

65.0 

6  6  •  0 

66. 1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

66 . 3 

66  .  3 

66.3 

66.  3 

66.3 

66. 3 

GE 

14000  1 

57.7 

63.6 

66  .9 

66 .0 

69 .3 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69. 7 

69 .7 

69.7 

69 . 7 

69.  7 

69.7 

69.7 

GE 

12000  1 

59.0 

65.2 

68  .6 

70.0 

71.3 

71. 4 

71.4 

71.6 

71.6 

71  .  7 

71.7 

71.7 

71  .  7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

1 000 0  I 

63.3 

70.6 

74  .4 

75.9 

77  .7 

77.  8 

77.8 

77  9 

77.  9 

78. 0 

78.0 

78.0 

78.0 

76.0 

78.0 

76.0 

GE 

9000  l 

63.6 

70.8 

74.7 

76.1 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.  1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

76.2 

78.2 

7b.2 

GE 

8000  1 

65.8 

73.2 

77.4 

78.9 

80.7 

80.6 

80.8 

80.9 

80.  9 

81.0 

8  1  .0 

P  1 .0 

81 .0 

P1.0 

6  1  .0 

61.0 

GE 

7000  1 

66.1 

73.9 

78.1 

79.8 

81  .6 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

82.0 

8?  .0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

60001 

66.6 

74.3 

78.9 

80.6 

82.3 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

82.8 

82  .8 

82.8 

82.8 

P2.8 

62.8 

b2 .8 

GE 

5000  1 

67.7 

75. 9 

80.6 

82.2 

84  .0 

84.  1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.4 

84  .4 

8  4.4 

84 . 4 

fit  .« 

84.4 

1 4 . 4 

GE 

4500  | 

60.2 

76.4 

81.1 

82.8 

84  .6 

84.  7 

84 . 7 

84.9 

84.9 

85. 0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

-5.0 

GE 

40001 

70.0 

78.  7 

83.8 

86.0 

88  .2 

88.  3 

88.3 

88.6 

88.6 

88 . 7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.  7 

8«.7 

88 . 7 

GE 

35001 

7Q.4 

79.2 

84.4 

86 .7 

89  .0 

89.  1 

89.1 

89.3 

89,  3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

P9.4 

89.4 

69.4 

GE 

3000  J 

70.9 

79.8 

85  .2 

87. Q 

90.8 

90.9 

91.2 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

9  1.6 

91.6 

91.6 

9  1.6 

91  .6 

GE 

2500  1 

70.9 

79.  9 

85.3 

87.9 

91.0 

91. 1 

91.6 

91 .8 

9  1.8 

91 .9 

91  .9 

9  1.9 

91.9 

91.9 

9  1.9 

91 .9 

GE 

2000  1 

71.2 

80.7 

86  .2 

88  .9 

92.0 

92.  3 

92.9 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

95.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

1800  1 

71.4 

9  1.0 

86.6 

89.2 

92.3 

92.8 

93.3 

93.9 

93.9 

94 . 0 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94 .0 

GE 

1SU0  1 

71.4 

8  1.1 

86.7 

89.3 

92  .8 

93.2 

93.9 

94.8 

94.8 

94 . 9 

94  .9 

94  .  9 

94.9 

94.9 

94.9 

94 .9 

GE 

1200  1 

71.6 

81.2 

86.9 

89.7 

93.2 

93.  8 

94 . 9 

95.9 

95.9 

96.0 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96. C 

96.0 

GE 

1000  | 

71.6 

81.2 

87.2 

9C.0 

93.6 

94. 2 

95.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.  7 

96.7 

96 . 7 

GE 

900  i 

71.6 

8  1.3 

87.4 

90  .2 

93  .8 

94.6 

95.  9 

96.9 

96. 9 

97.0 

97.0 

9  7.0 

97.0 

77.0 

97.0 

9  7 .0 

GE 

800  | 

71.6 

81.3 

87.4 

90.2 

9  3  .9 

94. 7 

96.1 

97.2 

97 .? 

97.  3 

97.3 

97 . 3 

97.  3 

97.3 

97.3 

97 . 3 

GF 

700  1 

71.6 

81. 3 

87.4 

90.2 

94  .0 

94. 8 

96.2 

97.3 

97.  3 

97.6 

97,6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97 . 7 

GE 

600  1 

7  1  .6 

81.  3 

87.4 

90  .2 

94  .4 

95.2 

96.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98  .2 

98 . 2 

98. 3 

90.3 

98.3 

98. 3 

GE 

5001 

71  .6 

81.3 

87.4 

90.4 

94  .9 

95.  8 

97.3 

98.6 

98.6 

9r  .  a 

99 . 1 

99. 1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

400  1 

71.6 

81.3 

87.4 

90.6 

95  .0 

95.9 

97.6 

98.8 

98.8 

1<5  . 

99 .3 

99. 3 

99 . 4 

99.4 

99.4 

99 .4 

GE 

300  1 

71.6 

81.3 

87.4 

90.7 

95  .2 

96.  1 

97.8 

99.1 

99.2 

■  .  1 

99  .9 

99 .9 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  uc.o 

GE 

200  \ 

71.6 

81.3 

87.4 

90.7 

95  .2 

96.  1 

97.8 

99.1 

99.  2 

99. 7 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

100  1 

71.6 

81.3 

07.4 

90.7 

95.2 

96.  i 

97.8 

99.1 

99.2 

99 . 7 

99 .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

1  CD  .  0 

GE 

0  t 

71.6 

81.3 

87.4 

90.7 

95  .2 

96.1 

97.8 

99.1 

99.2 

99. 7 

99  .9 

99 .9 

100.0 

l  no.o 

ico.o 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


0 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WFATHER  SERVICL/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


.  1 


STATION  NUMBER:  745160 


ST  AT  ION  NAME 


TRAVIS  AFB  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
MONTH:  NOV  HOURS  t  L  S  T l :  21CO-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GL 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1  /  2 

GF 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

G 

1  ^ 

NO 

CEIL  1 

SO. 6 

58.0 

60  .0 

61.3 

62  .0 

62.  1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62  .2 

6  2.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

1 

GE 

20000 l 

SS.l 

63.7 

66.3 

66 . 1 

68  .9 

b9.  2 

69.2 

69.3 

69.  3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

18000  l 

Sfe.O 

64. 7 

67.3 

69 . 1 

69  .9 

70.  2 

70.2 

70.3 

7C.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

7G  .  j 

GE 

16000 1 

56.2 

65. 0 

67.7 

69  .4 

70  .2 

70. 6 

70.6 

70.7 

70.  7 

70.  7 

7  0*7 

70.7 

70.7 

70.  7 

70.7 

7C.  7 

GE 

1400  0  \ 

57.3 

66.8 

69.6 

71.3 

72 .1 

72. 4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

; 

GE 

12000 1 

59.3 

69.  1 

72.1 

74  .0 

74  .8 

75.  1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

I0C00  1 

62.4 

72.  7 

76.0 

78.0 

79  .2 

79.  6 

79. b 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.  7 

79.7 

79  .  7 

"s. 

GE 

9000  ( 

62.4 

72.  7 

76  .0 

78.0 

79  .2 

79. 6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.  7 

79 . 7 

79.  < 

GE 

6000  1 

64.2 

74.9 

78.4 

80.4 

81.7 

82.0 

82.0 

82.1 

82.  1 

82.1 

82.1 

82.  1 

82.1 

82.1 

82.  1 

62.1 

GE 

7000  1 

64.6 

75.3 

78  .9 

80.9 

82.1 

62. 4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82  .6 

82.6 

82.6 

82.6 

8  2.6 

62.6 

GE 

60u0  l 

64.8 

7S.  7 

79.2 

81  .2 

82  .4 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

02.9 

82.9 

82.9 

82.  9 

62.9 

62.9 

GE 

SCOO  1 

65.2 

76.  1 

79.7 

01.7 

83  .0 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

03.4 

83*4 

83.4 

«3.4 

8  3.4 

63.4 

GE 

<*500  1 

65.7 

76.6 

80.2 

82  .4 

8  3  .8 

84.  1 

84  .  I 

84.2 

84.2 

«4 . 2 

84  ,2 

84.2 

84 .2 

84.? 

64.2 

64  .2 

GE 

4000  t 

66.7 

78.0 

81.9 

84  .2 

85  .8 

66.  1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86  .2 

86.2 

86.2 

96.2 

86.2 

6b  .2 

GE 

3S00  1 

66.8 

78.4 

82.3 

84.7 

86  .2 

86.  6 

86.6 

86.7 

h  6  •  7 

8b.  7 

86  .7 

86.7 

86.7 

86. 7 

86.7 

66.7 

GE 

3000  1 

67.7 

80.  1 

64.1 

66.6 

88.7 

89.  1 

89.6 

89.7 

89.  7 

89.7 

89  .7 

89 . 7 

89. 7 

89.  7 

89.7 

69 . 7 

GE 

2SOO  1 

6  7.8 

80.  4 

84  .4 

87.  C 

89  .4 

89.9 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90 . 4 

90.4 

90.4 

VG  .4 

' 

6E 

2000  1 

67.9 

81.  I 

85.7 

68  .6 

91.3 

91.8 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92  .6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

18J0  1 

67.9 

81.7 

96.4 

89.3 

92  .2 

92.  7 

93.2 

93.4 

93.4 

93 . 4 

93.4 

93.4 

93.4 

°3.4 

9  3.4 

93.4 

GE 

1  5  J  0  ) 

68.0 

8  1.8 

86  .8 

89.7 

92  .7 

93.  1 

93.7 

94 . 1 

94. 1 

94 . 1 

98  .  I 

94.1 

94  .  1 

94.  1 

94.1 

94 . 1 

GE 

1200  1 

68.1 

82.  1 

87.3 

90.3 

93  .9 

94 , 6 

95.2 

R5. 8 

95. 6 

95 . 8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.3 

GE 

10  00  l 

68 . 1 

82.  1 

37 . 3 

90.3 

93.9 

94.6 

98.2 

95.9 

96.0 

96 . 0 

96  .0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

56.0 

GE 

900  1 

68.1 

82.4 

07.9 

91 .0 

94 .7 

95. 3 

96 . 0 

96.7 

96.8 

96.8 

96 .8 

96  .  B 

96.8 

96.8 

96.8 

96 . 8 

GE 

euo  l 

68 . 1 

82.4 

87.9 

91 .1 

95  .0 

95.  7 

96 . 3 

97.0 

97.  1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

c7.  1 

97.1 

97  .  1 

GE 

700  | 

68 . 1 

8  2.8 

88  .2 

91  .4 

95  .4 

96.  1 

96.8 

97 . 7 

97.8 

97  .  Q 

97  .8 

97.8 

97 . 8 

9  7.8 

97.8 

57.8 

■ 

GE 

600  | 

68.1 

82.  8 

88.2 

91 .4 

95.6 

96.  3 

97.  D 

97.9 

98.0 

c  8  •  0 

98  .0 

98 . 0 

90.0 

98.0 

98.0 

9b  .0 

GE 

500  1 

68.1 

82.8 

88.2 

91.4 

9S  .9 

96.7 

97.3 

98.2 

98.3 

90 . 3 

98.3 

98.3 

98.3 

90.3 

96.4 

56 . 4 

GE 

400  | 

6  8.1 

82.8 

88  .2 

91  .4 

95  *9 

96.8 

97.6 

98 . 4 

98.6 

98 . 6 

98  .6 

9  8.. 

'•8.6 

98.6 

98 . 7 

99.0 

GE 

300  \ 

68 . 1 

8  2.8 

88  .2 

91  .4 

96 .1 

97.0 

97 , 8 

98.7 

98.9 

98.9 

98  .9 

98  .  V 

98.9 

98.  9 

99,0 

99 . 3 

GE 

200  1 

68 . 1 

82.8 

88  .2 

91  .4 

96  .1 

97.0 

97.8 

98.7 

98.9 

98 . 9 

98  .9 

98.9 

99.1 

99.  1 

99, 3 

99 . 9 

GE 

100  1 

68.2 

82.9 

88.3 

91.6 

96  .2 

97.  1 

97,9 

93.8 

99.0 

99.  C 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

1  .0.0 

GE 

01 

68.2 

82.9 

88  .3 

91.6 

96  .2 

97.  i 

97.9 

98.8 

99.  0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

1  Li*  •  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


i  L 


i 

> 

5 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEU1NG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  service/mac 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  NOV  HUUPSILSTI:  ALL 


7- 

CEILING 

IN  | 

FEE  T  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  I  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5  /8 

GE 

1  /  2 

GE 

r'  /  1  6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

46.5 

52.  7 

54  .8 

55.8 

56  .8 

57.  0 

57.2 

57.5 

57.5 

57.  7 

57  .9 

57.9 

58 . 1 

^e.  l 

58.2 

SB  .4 

GE 

200Q0 1 

51  .0 

58.4 

60.9 

62  .2 

63  .4 

63.6 

64.0 

64 . 3 

64.4 

64  .  5 

64  .  7 

64 .8 

64 . 9 

65.0 

65.  1 

65.3 

GE 

lacuo i 

51  .7 

59.  1 

61  .6 

62  .9 

64  . 1 

64.4 

64 .8 

65.1 

65.2 

65.  3 

65.5 

65.6 

65.7 

65.8 

65.9 

66 . 2 

GE 

160001 

51  .8 

59.  3 

61  .8 

63.1 

64  .3 

64 . 6 

64.9 

65.3 

65.  3 

65.5 

65.7 

65.7 

65.9 

66.0 

6  6*1 

66 . 3 

GE 

14000  \ 

53.0 

60.  8 

63.4 

64.8 

66 . 1 

66.  4 

66.0 

67.2 

67.2 

67.4 

67  .b 

67.7 

67.8 

67.9 

6P.0 

6C  .  3 

GE 

12C00  1 

54 .8 

62.8 

65.5 

67  .0 

68  .3 

68.7 

69.0 

69.4 

69.4 

69.6 

69  .9 

69.9 

70.1 

70.  1 

7  0.2 

7U.5 

GE 

1C00G | 

SB.  1 

66.8 

69.9 

71  .5 

73.0 

73.4 

73.8 

74.2 

1  4  •  3 

74  .  5 

74  .7 

74  .  7 

74.9 

74.9 

75.1 

75.3 

GE 

9P0 Q  ) 

58.3 

67.0 

70.1 

71  .7 

73  .3 

73.6 

74,0 

74.4 

74.5 

74  .  7 

74.9 

74.9 

75.1 

75.  1 

7^.  3 

75.5 

GE 

8C  0  0  | 

60.4 

69.6 

77.0 

74 .8 

76  .5 

76.9 

77.3 

77.7 

77.7 

77 . 9 

78.2 

78 . 2 

78.4 

78. 4 

78.6 

76.8 

GE 

70b  0  | 

60.8 

70.2 

73.7 

75.6 

77  .3 

77.  8 

78.2 

78.7 

78.7 

79 . 0 

70.? 

79 . 3 

79.4 

79,5 

?9.fe 

79.9 

GE 

6000  1 

61 .1 

70.6 

74  .1 

76.1 

77  .9 

78. 4 

78.0 

79.3 

79.4 

79. 6 

79.8 

79.9 

80.1 

*0.  1 

60.  3 

fct.  5 

GE 

5000  ) 

62.8 

71.6 

75.1 

77.1 

79  .0 

79.  5 

79.9 

80.5 

80.6 

80 . 8 

81.1 

8  1.1 

81.3 

81.3 

6  1.5 

(1.7 

GE 

45  JO  | 

62.1 

7  1.9 

75.5 

77.5 

79  .4 

79. 9 

80.4 

8J.9 

81 .0 

81.2 

81  .5 

81.5 

81.7 

»1.8 

8  1,9 

62.  1 

GE 

4000  1 

63.9 

74.2 

78  .0 

80.3 

82  .5 

83.0 

83.5 

84 . 1 

84.2 

84 . 5 

84 . 7 

84.8 

84 . 9 

85.0 

65.1 

65.4 

GE 

3500  1 

64  .4 

74.9 

78  .8 

81  .2 

63.4 

83.9 

84  .5 

85.  1 

85.2 

85.4 

85.7 

85.7 

8  5.  9 

*6.0 

66. 1 

it  .  3 

GE 

3C00  1 

65.7 

76.7 

80.9 

83. 4 

86  .0 

86.  7 

87.5 

88.2 

88.3 

88.6 

88.0 

88.9 

89.  1 

69,  1 

69.  3 

69.5 

GE 

25U0  1 

65.9 

77.  1 

81  .4 

84  .0 

66  .6 

87.  3 

88  .  1 

88.9 

89. C 

89 . 4 

89.6 

89.7 

89.8 

8  9,9 

90.  1 

9U.  3 

GE 

20i*0  1 

66.2 

77.  7 

82.2 

84  ,9 

87  .7 

08.5 

89.5 

90.4 

90.5 

91  .0 

91.3 

9  1.4 

91  .b 

91.6 

9  1.8 

92 . 1 

GE 

1  80  C  1 

66 . 3 

78.0 

82.5 

8  S  .  2 

68 .1 

88.9 

89.9 

90 . 8 

90.9 

9  1.4 

91.7 

9  1.8 

92.0 

92. C 

92.2 

92  .  5 

GE 

1500  | 

66.4 

78.2 

82  .9 

85.6 

88  .6 

89.4 

90.4 

91.5 

9  1.6 

92.2 

92  .5 

92.6 

92.8 

92.9 

9  ?  .  0 

43.3 

GE 

1200  J 

66.5 

78.  5 

83.2 

86.1 

89  .3 

90.  3 

91.4 

92.6 

92. 7 

93.3 

93 ,7 

9  3.8 

9u  .  0 

94,  1 

94 . 3 

44  .  5 

GE 

iroo  1 

66.6 

78.6 

83.4 

8b  .4 

89  .7 

90.  7 

91.9 

93.3 

9  3.4 

94 . 0 

94  ,  S 

9  4.6 

94.8 

°  4  »  9 

95.0 

.  3 

GE 

900  1 

66.6 

78.  7 

8  3.6 

86  .6 

90.0 

91. G 

92.3 

9.3,7 

9  3.8 

94  .  M 

94  w9 

95.0 

95.2 

95, 3 

9^.1 

95  .  7 

GE 

800  1 

66.6 

78.8 

8  3.8 

86.8 

90.3 

91.4 

92.7 

94 . 1 

94.2 

94 . 9 

9  S  .  3 

95.4 

95 . 6 

°5.  7 

9  5.9 

4t  .  1 

GE 

7b0  1 

66.6 

78.9 

83.8 

86 . 9 

90.5 

91.6 

93.0 

94 , 4 

94.6 

95.  3 

95  .7 

95.9 

96.  1 

°6.2 

96.3 

96.6 

GE 

60  0  1 

66 . 6 

78.9 

83.8 

86.9 

90 .7 

91.8 

93.2 

94 . 8 

95.0 

95 . 8 

96  .2 

96 . 3 

96.6 

96.  7 

96.8 

97  .  i 

GE 

500  | 

66.6 

78.9 

8  3.9 

87.0 

90.9 

92. C 

93.5 

9S.2 

95.4 

9b  .  3 

96  .8 

96.9 

97.2 

97.  3 

9  7.5 

97.8 

" 

GE 

403  | 

66 .6 

78.9 

83.9 

87.1 

9  i  .0 

92.  1 

93.7 

9S  .4 

95.8 

96.  e 

97.1 

9  7.5 

97.7 

9  7.8 

90  .r 

.  3 

GE 

300  1 

66.6 

78.9 

83.9 

87.1 

91  .0 

92.  2 

93.8 

95.6 

96.  D 

97  .  1 

9  7.8 

98.0 

98  .  3 

c  8 . 4 

94.6 

99 . 0 

GE 

200  1 

66.6 

78.9 

83.9 

87.1 

91  .0 

92.2 

93.8 

95.6 

96.0 

97  .  ? 

98.0 

98  .  1 

98.5 

98.7 

99.0 

99 . 7 

GE 

100  1 

66.6 

78.9 

8  3.9 

87.1 

91.1 

92.  2 

93.9 

95.6 

96.  0 

97 . 2 

98  .0 

98.1 

98.5 

98.7 

9  9.0 

99 .9 

GE 

0  1 

66.6 

73,9 

83.9 

87 . 1 

91.1 

92. 2 

93.9 

9S.6 

96.0 

97  .  2 

9 P  .0 

98.1 

98 . 5 

90.7 

99.0 

1  LC.O 

G 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


7  2G0 


LL  . 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74  5160  STATION  NAME: 


TRAVIS  AFB  CA 


PER  1 00  OF  RECORD:  76-87 
MONTH:  DEC  HOURSTLSU:  0000-0200 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


— * V 

IN  l 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

S/16 

GE 

1/4 

bl 

0 

NO 

CEIL  1 

30.1 

36.9 

38.6 

41.5 

44  .2 

44. 9 

45.8 

46,3 

46.8 

47.0 

47  .4 

4  7.4 

47.5 

47.6 

40.2 

49.4 

GE 

20000 l 

31.8 

39,  1 

4  1  .1 

44.1 

46  .9 

47.  6 

48.6 

49.1 

49.6 

49 . 9 

50.5 

50.5 

50.6 

50.0 

51.3 

52.5 

G£ 

18000 1 

32.5 

39.  8 

41  .7 

44.7 

47  .8 

48.6 

49.6 

50.1 

50.6 

51.0 

51  .6 

51.6 

51 . 7 

51.8 

52.4 

53.5 

GE 

1600C  1 

32.5 

4  0,  0 

41  .9 

44.9 

48.1 

48.8 

49.8 

50.3 

50.9 

51.2 

51  .8 

51.8 

51.9 

52.0 

52.6 

S3  .8 

GE 

1HC0C 1 

32.5 

40,2 

42.3 

45.3 

48  .4 

49.1 

50.1 

50.6 

51.2 

51.5 

52.2 

52.2 

52.4 

52.5 

53.0 

54 .2 

GE 

12000  | 

32.7 

40,4 

42. S 

45.5 

48.7 

49. 5 

50.8 

Si. 4 

51.9 

52.  3 

52.9 

52.9 

53.1 

53.2 

53.8 

S4.9 

GE 

10000 | 

34 . 8 

43.  3 

45  .4 

48.4 

51  .6 

52.4 

53.8 

54 . 4 

54.9 

55.3 

55.9 

55.9 

56.1 

56.2 

56.8 

58 .0 

GE 

9000  l 

34.8 

4  3.  3 

45.4 

48.4 

51  .6 

52.  4 

53.8 

54 .4 

54.9 

55.6 

56  .2 

56.2 

56.5 

56.6 

57.1 

56.3 

GE 

erjD  i 

36.2 

45.2 

47. S 

50.0 

54.3 

55.  1 

56.5 

57.1 

57.6 

58.3 

58  .9 

58.9 

59.1 

59.2 

59.8 

61.0 

6E 

Kao  l 

37.5 

46.6 

48.9 

52.3 

55  .8 

56.  6 

58.1 

58.9 

59.5 

60. 1 

60.8 

60.8 

61.0 

61.1 

61.6 

62.8 

GE 

60C0  l 

37.8 

46.9 

49  .2 

52.6 

56.1 

56.9 

58.4 

59.2 

59.8 

60.4 

61 .1 

6L  .1 

61.3 

61.4 

61.9 

63.1 

GE 

5000  1 

38. D 

47.  1 

49.5 

52.8 

56.3 

57.  1 

58 .8 

59*7 

60.2 

60.9 

61  .5 

61.5 

61 . 7 

61.8 

62.4 

63.5 

GE 

9500  1 

38.1 

47.  4 

49  .? 

53.2 

56  .0 

57.5 

59.? 

60.1 

60.6 

61 . 3 

6  1  .9 

61.9 

62.2 

62.3 

b2.8 

64  .0 

GE 

4000  1 

39.5 

50.  0 

53.0 

56.3 

60.3 

61.2 

62.9 

63.8 

64.3 

64 . 9 

6  S  .7 

65.7 

6S.9 

66.0 

(>&.? 

67.8 

GE 

3500  1 

40.3 

50.9 

53.9 

57  .2 

61  .2 

62.0 

63.8 

64.6 

65.2 

65  .  B 

66  .6 

66.6 

66.8 

6b.  9 

67.5 

66 . 7 

? 

GE 

3000  1 

41.1 

52.9 

56  .0 

60.0 

64  .0 

64,6 

66.7 

67.5 

66.  1 

68. 7 

69.5 

69.5 

69.7 

69.6 

70.4 

71.6 

GE 

ZSuO  1 

4  1.4 

53.2 

56.7 

60.8 

64  .7 

65.  7 

67.  7 

68.6 

69.  1 

70.0 

70.8 

70.8 

71.0 

71. i 

71.7 

72.9 

GE 

2000  1 

4  1.4 

53.  5 

57.1 

61.3 

65  .8 

66.8 

69.4 

70.2 

70.8 

71.6 

72.4 

72.4 

72.6 

72.7 

7  3.4 

74  .6 

GE 

180  0  1 

4  1.4 

53.5 

57.1 

61.3 

65  .8 

66,8 

69.4 

70.2 

70.8 

71,6 

7?  .4 

72.4 

72.6 

72.7 

7  3  4 

74 .6 

GE 

1500  | 

41.7 

54.3 

58  .0 

62.5 

67  .2 

68,  2 

70.8 

71.6 

72.2 

73.0 

7^.8 

7  3.8 

74.0 

74.1 

74.8 

7b.  0 

GE 

12001 

41.7 

54,4 

58.1 

62  .8 

67.5 

68.6 

71.2 

72.0 

72.6 

73.4 

74  .? 

74.2 

74.4 

74.5 

75.  3 

76 .5 

GE 

moo  I 

41.7 

54.7 

58.5 

63.5 

68  .5 

69.9 

72.9 

73.8 

74.3 

75,3 

76 .0 

76.0 

76.2 

76.3 

77.1 

76.3 

GE 

900  l 

41.7 

54.  7 

58.5 

63.9 

69  .0 

70. 4 

73.7 

74 . 7 

75. 3 

76.2 

77.0 

77.0 

77.2 

77,3 

74.1 

79.2 

HE 

800  l 

41.7 

54.7 

58  .5 

64  .0 

69  .6 

71.3 

74.6 

75.7 

76.2 

77.? 

78.0 

76.0 

78.2 

78,3 

79.0 

fcG.2 

GE 

700  1 

4  1.8 

54.8 

58.6 

64  .2 

69  .9 

71.6 

75.2 

76.3 

76.9 

77.8 

78  .7 

78.7 

79.0 

79.1 

79.9 

61 . 1 

GE 

6  U  0  1 

4  1.8 

54.8 

58  .6 

64.3 

70.1 

72. 0 

76.2 

77.5 

78.2 

79. 1 

80.1 

60.1 

80.4 

«0,5 

6  1.3 

62.5 

GE 

5  JC  1 

4  1.8 

54.8 

58  .6 

64.3 

70.3 

72.  5 

77.4 

79.0 

79.8 

00.9 

82.2 

8  2. 4 

82.7 

R2.8 

8  3.5 

64 . 8 

GE 

uuo  1 

41 .8 

54.8 

58.7 

64 . 4 

70  .5 

72.9 

78.2 

80.2 

81.0 

82.  3 

83  .5 

0  4.0 

84  ,  (l 

84.5 

85.7 

67.3 

GE 

300  1 

41.6 

54.8 

58.7 

64.4 

70.5 

73.0 

78.6 

8  1.1 

8  1.8 

83.2 

84  .7 

es.  2 

05.6 

66.0 

87.6 

69.6 

GE 

200  1 

4  1.8 

54.0 

58.7 

64  .4 

70  .9 

73.  3 

78.9 

81 .4 

82.2 

83 . 6 

8  5  .6 

8b  .  1 

86.6 

07.5 

90.0 

9«4 .6 

GE 

100  1 

4  1.8 

54.8 

58.7 

64  .4 

70  .9 

73.  3 

78.9 

81.4 

82.2 

83.9 

85.7 

86.2 

86.9 

0  7.6 

90.6 

99. 1 

GE 

0  1 

4  1  .8 

54.8 

58.7 

64  .4 

70  .9 

73.  3 

78.9 

81.4 

82.2 

8  3  »  9 

05.7 

8b  .  2 

86.9 

87.6 

90.6 

1  LC.O 

TOTAL  NUMPER  OF  OBSERVATIONS: 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

745160 

STATION  NAME 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORD:  78-87 

OEC  HOURS  1 L  S  T 1 :  03Q0-0S00 

CE  ILING 

IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

c  / 1  6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

26.3 

32.0 

33.3 

34  .7 

36.9 

37.  1 

38.4 

39.4 

39.6 

39 .9 

40.3 

40.9 

41.2 

4  1.2 

4  1.5 

4c  .8 

GC 

20000 1 

28 . 1 

34.  1 

35.6 

37.1 

39.4 

39.  6 

41.0 

42.0 

42.  3 

42.  7 

43.2 

43.8 

44.2 

44.2 

44.5 

45.8 

GE 

180Q0 | 

28.5 

34.8 

36.3 

38.0 

40  .2 

40. 4 

4  1.8 

43.0 

43.2 

43.7 

44  .2 

44 . 7 

45.2 

45.2 

45.5 

46.8 

GE 

16COO 1 

28.6 

34.9 

36.5 

38.1 

40.3 

40.5 

42.0 

43.2 

4  3.4 

44 . 0 

44  .5 

45.1 

45.5 

45.5 

45.8 

47 . 1 

GE 

1<(000  1 

29.0 

35.6 

37.4 

39.0 

41.3 

41. 5 

43.0 

44.2 

44.4 

44.9 

45.5 

46.0 

46.5 

46.5 

46.8 

46.1 

GE 

12000  1 

29.2 

35.9 

37.8 

39.6 

4  1  .9 

42.2 

43.9 

45.2 

45.5 

46.2 

46  .9 

47.5 

48.0 

4  8.0 

48.3 

49.6 

G£ 

10000 J 

30.4 

37.8 

39.9 

41.7 

44.1 

44.  3 

46.0 

47.3 

47.6 

48.5 

49.1 

49.8 

50.2 

50.2 

50.5 

51.8 

GE 

?coo  1 

30.4 

37.8 

39.9 

41.7 

44 .1 

44.  3 

46.0 

47.4 

47.7 

48 . 7 

49.4 

50.0 

50.4 

50.4 

50.8 

52.0 

GE 

8000  | 

32.3 

40.  3 

<•3.1 

44.9 

47.6 

47,8 

49.6 

51.0 

51.3 

52.3 

52.9 

53.5 

54.0 

54.0 

54.3 

55.6 

GE 

7000  1 

33.3 

4  1.5 

44.3 

46.1 

48  .6 

49.0 

50.8 

52.2 

52.5 

53.4 

54.1 

54.7 

55.2 

55.2 

55.5 

56.8 

GE 

6000  1 

34.0 

42.2 

44  .9 

46.8 

49  .5 

49.  7 

51 .6 

53.0 

53.3 

54. 3 

54  .9 

55.6 

56.0 

56.0 

56.3 

57.6 

GE 

5000  1 

34.3 

42.6 

45  .4 

47.2 

49  .9 

50.1 

52.4 

53.8 

54.1 

55.1 

55.7 

56.  3 

56.8 

*6.  8 

57.1 

56.4 

GE 

4500  I 

34.5 

43.0 

45.9 

47.7 

50.4 

50.6 

52.9 

54.3 

54.6 

55.6 

5b  .2 

56,9 

57.3 

5  7.3 

5  7.6 

56.9 

GE 

4000  1 

36.5 

45.6 

48.7 

51.1 

53.8 

54. 0 

56.5 

57.8 

58.2 

59.2 

60.2 

60.9 

61 . 3 

61.3 

61.6 

62.9 

GE 

3500  | 

37.0 

46.2 

49  .4 

51.7 

54  .4 

54. 6 

57.3 

58.8 

S».  1 

60.2 

61  .2 

6  1  .8 

62.3 

62.3 

62.6 

63.9 

GE 

3QU0  1 

38.2 

47.8 

51  .3 

54  .0 

57.2 

57,4 

60.1 

61.7 

62.0 

63.  1 

64  .2 

64.fi 

65.3 

65.  3 

65.6 

66.9 

GE 

25uO  | 

38.4 

48.7 

52.6 

55.3 

58  .7 

58.9 

61.6 

63.2 

63.5 

64 . 6 

65.7 

66.3 

66.6 

66.8 

67.  1 

66.4 

GE 

2000  1 

39.0 

49.  7 

53.5 

56.5 

60.0 

60.  2 

62.9 

64.6 

64.9 

66.0 

67.5 

68.2 

68.6 

68.6 

6  8.9 

70. 2 

GE 

1RQ0  1 

39.0 

49.8 

53.8 

56.7 

60.2 

60.4 

63.1 

64.8 

65.2 

66.2 

67.8 

68.5 

68.9 

68.9 

69.2 

7C.5 

GE 

1  SO  0  1 

39.0 

50.  1 

54.2 

57  .2 

61  .3 

61.6 

64 .4 

66.1 

66,5 

67 . 6 

69.2 

69.9 

70.3 

70.3 

70.6 

71  .9 

6E 

1200  1 

39.0 

50.  3 

54  .6 

58.1 

62.9 

63.2 

66.6 

b  8.3 

68.6 

69.8 

71  .4 

72.0 

72.5 

72.5 

72.8 

74  .  1 

GE 

1000  I 

39.0 

50.4 

55.1 

58  .9 

64  .0 

64.4 

68.2 

69.9 

70.2 

71.4 

73.1 

73.8 

74.2 

74.2 

74.6 

7S.8 

GE 

900  1 

39.0 

50.4 

55.3 

59.2 

64  .3 

64. 7 

68.  7 

70.5 

71.0 

72.4 

74.1 

74.7 

75.2 

"5.2 

75.5 

7b. 8 

Gf 

800  1 

39.0 

50.4 

55  .3 

59.4 

64  ,6 

65. 3 

69.4 

71.3 

71.7 

73.2 

74  .9 

75.6 

76.0 

76.0 

76.3 

77.6 

GE 

700  1 

39.0 

50.4 

55  .4 

59.5 

64  .7 

65.5 

69.8 

71.9 

72.4 

73.9 

75  .6 

7b  .2 

76.7 

76.  7 

77.0 

78.3 

GE 

600  1 

39.0 

50.  4 

55.5 

59.7 

65  .2 

65.9 

70.6 

72.9 

73.3 

74 . 8 

76  .9 

77, S 

78. 0 

?8.0 

78.3 

79.6 

GE 

500  1 

39.0 

50.4 

55.8 

60.0 

65  .7 

66.  5 

72.2 

74.6 

75.  1 

7b  .  8 

79 . 1 

79.8 

80.2 

60.2 

80.5 

61 .8 

GE 

400  J 

39.0 

50.4 

55  .8 

60.0 

66 .1 

66.9 

72.9 

76.0 

76.  5 

78 . 4 

80.9 

8  1.6 

82.0 

8  2.0 

82.4 

63.8 

GE 

300  1 

39.0 

50.4 

55  .8 

GC.O 

66 .1 

66.9 

72.9 

76.7 

77.2 

79.6 

82.2 

82.9 

83.3 

63.5 

84.6 

66.5 

GE 

2001 

39.0 

50.4 

55.8 

60.0 

66 .1 

67.0 

73.0 

77.2 

77.8 

80.8 

83.8 

84 .5 

85.2 

85.8 

86.3 

V2.2 

GE 

10  0  l 

39.0 

50.4 

55  .8 

60.0 

66 .1 

67.0 

73.0 

77.2 

77.8 

80 . 8 

83.9 

84.7 

85.4 

86.  1 

88.8 

98.6 

GE 

0  1 

39.0 

50.4 

55  .8 

60.0 

66 .1 

67.0 

73.0 

77.2 

77.8 

80.8 

83.9 

84.7 

85.4 

86.  1 

88,8 

1  GO  .0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  : 

930 

L 

l 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  70-87 

MONTH:  OEC  HOURS  I L  S  T I ;  0600-0000 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

24 . 1 

28.4 

30.5 

32.4 

34.1 

34.  7 

35.8 

37.1 

37.3 

37.5 

3P  .  1 

30.1 

38.9 

39.5 

39.9 

41.3 

GE 

20000  1 

25.6 

30.3 

32.5 

34.7 

36  .7 

37.  3 

38.5 

39.8 

40.  1 

40.4 

4  1  .0 

4  1.0 

4  1.8 

42.4 

42.4 

44 .5 

GE 

18000 1 

25.9 

30.6 

32.8 

35.4 

37  .3 

30.  C 

39.1 

40.4 

40.8 

41 . 1 

4  1  .6 

4  1.6 

42.5 

4  3.0 

4  3.5 

45.2 

GE 

160001 

26. D 

31.0 

33.1 

35.8 

37  .7 

38,  4 

39.  7 

4  1.0 

41.3 

41.6 

42.2 

42.2 

43.0 

43.5 

44.1 

45. 7 

GE 

HOJ  0  1 

26.6 

31.8 

34  .  J 

36  .8 

38  .7 

39.4 

40.8 

42.0 

42.4 

42  .  7 

4  3.2 

4  3.2 

44,1 

44.6 

45.2 

46.9 

GE 

1?C00 1 

27.4 

32.  8 

35.2 

38.2 

40.2 

40,9 

42.5 

43.8 

44.2 

44  •  9 

45.6 

45.6 

46.5 

4  7.0 

47.5 

49.2 

GE 

10CU0 1 

28.4 

34.3 

36.7 

39.7 

4  1  .8 

42.5 

44.1 

45.4 

45.9 

46. 7 

47.3 

47.3 

48.2 

48.7 

49.2 

51.0 

GE 

9000  1 

28.5 

34.  5 

36.9 

39  .9 

42  .0 

42.  7 

44 . 3 

45.6 

4b.  1 

47.0 

47.6 

47.6 

48.5 

49.0 

49.6 

51  .  3 

GE 

80D0  1 

29.6 

35.9 

38.6 

41  .6 

44 .3 

44. 9 

46.7 

48.0 

48.5 

49.4 

50.0 

50. 0 

50.9 

51.4 

51.9 

53.7 

GE 

7C00  1 

30.8 

37.4 

40.1 

43.1 

45.6 

46.  5 

48.2 

49.5 

50.0 

50.9 

5  ]  .5 

51.5 

52.4 

52.9 

53.4 

55.2 

GE 

60U0  \ 

31.2 

37.8 

40.5 

43.7 

46.3 

47.0 

48.7 

50.0 

50.5 

51.4 

52  .0 

52.0 

52.9 

53.4 

54.0 

55.7 

GE 

SCQO  1 

31.7 

38.4 

41.1 

44  .2 

46  .9 

47.  5 

49.2 

50.6 

51.2 

52.0 

52.7 

52.7 

53.5 

54.1 

54.6 

56.3 

GE 

15UD  1 

32.0 

38.8 

41.6 

44 . 7 

47  .4 

48.  1 

99.  S 

51.2 

51.7 

52.6 

53.2 

53.2 

54.1 

*4.6 

55.2 

56 .9 

6E 

9000  1 

33.5 

4  1.1 

44  .1 

47.6 

50.3 

51.0 

52.7 

54.4 

54.9 

55.9 

56  .6 

56.6 

57.4 

58.0 

58.6 

60. 3 

GE 

350  0  1 

33.9 

4  1.6 

44  .6 

48.2 

51.0 

51.8 

53.5 

55.4 

55.9 

56.9 

$7.5 

57. 5 

58.4 

58.9 

59,6 

6  1  •  3 

GE 

3000  1 

35.5 

44.4 

47.6 

51  .4 

54.5 

55.4 

57.2 

59.1 

59.8 

61  .C 

61  .6 

6  1  .8 

62.8 

f  3.3 

64.0 

65.7 

GE 

?5u0  1 

35.8 

45.5 

48.8 

52  .6 

55  .9 

56. 9 

58.7 

60. b 

61.3 

62.5 

63 . 1 

63.3 

64.3 

64.8 

65.5 

67.2 

GE 

2000  1 

36.3 

46.2 

49  .0 

53.9 

57.6 

58. 7 

6  0.6 

62.7 

63.  3 

64.7 

65  .4 

65.6 

66.7 

67.2 

6  7.8 

69  .6 

GE 

1800  1 

36.3 

46.2 

49.8 

53.9 

57  .6 

58.  7 

60.6 

62.7 

63.3 

64 . 7 

65.7 

65.9 

67.0 

67.5 

68.2 

69.9 

GE 

1500  1 

36.5 

46.5 

50.2 

54.6 

58  .7 

59.9 

61.9 

64,1 

64 . 7 

66  .  1 

67.1 

67.3 

68.4 

68.9 

69.6 

71  .  3 

GE 

1200  1 

36.6 

46.6 

50.4 

54.8 

59.1 

60.  3 

62.6 

64.8 

65.5 

66.9 

67.8 

68.1 

69.1 

69.  7 

70.3 

72.0 

GE 

1 DQO  1 

36.7 

47.1 

51  .2 

56.2 

60  .9 

62.0 

65.1 

67.5 

68.2 

69.9 

70.9 

71  .  1 

72.2 

72.  7 

73.4 

75.2 

GE 

900  1 

36.7 

47.  1 

51.2 

56.3 

61  .0 

62.2 

65.3 

68 . 1 

68.6 

70.6 

71  .6 

71.8 

72.9 

73.4 

74.? 

75.o 

GE 

800  1 

36.0 

4  7.2 

SI  .3 

56  .5 

61.1 

62,  3 

65.6 

68. 7 

69.5 

71  .  3 

72.3 

72.5 

73.5 

74.1 

74,8 

76.6 

GE 

70  0  1 

36.8 

4  7.2 

51.3 

56.5 

61  .4 

62.6 

66 . 2 

69.6 

70.  3 

72,2 

73.1 

73.3 

74 . 4 

74.9 

75.7 

77  .4 

GE 

6J0  1 

36.8 

4  7.2 

51  .4 

56.6 

61.5 

62.  7 

66 . 6 

70.3 

71.  1 

72,9 

73.9 

74.2 

75.4 

75.9 

76.7 

76 .4 

GE 

500  1 

36.8 

4  7.3 

51.7 

56.9 

61  .8 

63.  2 

67.5 

71.5 

72.3 

74.  1 

75  .2 

75.5 

76.7 

77.2 

78.0 

79 . 7 

GE 

tool 

36.8 

47.3 

51.8 

57.3 

62  .2 

63.5 

68.6 

73.3 

74.2 

76.0 

77.4 

77.8 

79.0 

79.6 

80.  3 

82  .2 

GE 

300  1 

36.8 

47.3 

51  .8 

57.0 

62  .2 

63.5 

68.8 

74.0 

75.1 

77,8 

79  .5 

80. 1 

81.5 

82.5 

83.7 

65.9 

GE 

200  1 

36.8 

4  7.  3 

51  .8 

57.0 

62  .2 

63.  5 

68.8 

74.0 

75.2 

78.2 

80 . 1 

8  1.0 

83,3 

84.9 

67.0 

93.7 

GE 

IGO  1 

36.8 

4  7.3 

51.8 

57.0 

62  .2 

63.  S 

60.8 

74.0 

75.2 

78 , 7 

80.1 

81.2 

83.7 

85.4 

68.0 

99  .G 

GE 

01 

36.8 

47.3 

51.8 

57.0 

62  .2 

63.5 

68.8 

74,0 

75.  2 

78.2 

8  0.1 

8  1.2 

83.7 

85.4 

68.1 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  8RANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  weather  service/mac 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OEC  HOURStLSTI:  0900-1100 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

27.4 

31.5 

32.9 

34.5 

36  .5 

37.0 

37.6 

38.2 

38.2 

38. 4 

38  .6 

38.6 

39.0 

39.1 

39.6 

4G.5 

GE 

•’OTTOO  1 

29.2 

33.9 

35.6 

37.2 

39  .5 

40.  2 

40.9 

41.5 

41.6 

4  1.9 

42.2 

42.3 

42.7 

42.9 

43.3 

44 .4 

GE 

18000  | 

29.4 

34.  1 

35.8 

37.4 

39  .7 

40.4 

41.2 

41.8 

41.9 

42. 4 

42  .6 

42.7 

43.1 

43.3 

4  3.0 

44 . 6 

GE 

16CJ0 | 

29.7 

34.6 

36.3 

36.0 

40.2 

41.0 

41.7 

42.4 

42.6 

43 . 0 

43  .2 

43.3 

43.8 

44.0 

44.4 

45.5 

GE 

1  4000 J 

29.  7 

34.6 

36.3 

38.0 

40.2 

41 . 1 

41.6 

42.5 

42.7 

43.1 

43.4 

43.5 

44.0 

44,3 

44.7 

45.8 

GE 

12DJQ  1 

30.3 

35.4 

37.2 

36.8 

41  .1 

41.9 

42.7 

43.7 

44.0 

44 , 5 

44  .8 

45.1 

45.5 

45.8 

46.2 

47.3 

GE 

10000  1 

32.2 

37.6 

39  .6 

41  .2 

43  .4 

44. 3 

45.2 

46.1 

46.5 

47.0 

47.J 

47.5 

48.0 

48.3 

48.7 

49.8 

GE 

9CG0  | 

32.2 

37.6 

39.6 

41.2 

4  3.4 

44  .  3 

45.2 

46.1 

46.5 

47.0 

47.4 

47.6 

48.1 

48*4 

4  8.8 

49.9 

GE 

8CJ0  | 

33.2 

39.  I 

41.4 

43.1 

45  .4 

46.  2 

4  7.4 

48.8 

49.  1 

49.7 

50.1 

50.3 

50.8 

51.1 

51.5 

52.6 

GE 

7000  1 

33.9 

4G.  1 

42.5 

44.3 

46  .6 

47.4 

48.6 

50.0 

50.  3 

50.9 

51  .3 

51.5 

51.9 

52.3 

52.7 

53.6 

GE 

6000  1 

33.9 

40.2 

42.6 

44  .4 

46  .8 

47.6 

49.0 

50.4 

50.8 

51  .  3 

51  .7 

51.9 

52.6 

52.9 

53.3 

54.4 

GE 

500  0  1 

34.7 

4  1.1 

43.4 

45.4 

47  .7 

48.6 

50.2 

51.7 

52.0 

52.6 

53.0 

53.3 

54  .0 

54.3 

54.7 

55.8 

GE 

4500  1 

34.0 

4  1.2 

43.5 

45.6 

48  .2 

49.0 

50.6 

52.2 

52.5 

53.0 

53.4 

53.8 

54 . 4 

54.  7 

55.2 

56.2 

GE 

4C0Q  1 

36.5 

4  3.8 

46.2 

48.4 

51  .3 

52.  3 

54.0 

55.5 

55.8 

56.5 

57.0 

57.3 

58.0 

58.3 

58.7 

59.8 

GE 

35 J 0  | 

37.0 

44.6 

47.3 

49. S 

52.4 

53.3 

55.1 

56.6 

56.9 

57.5 

58.1 

58.4 

59.0 

59.4 

59.8 

6C.9 

GE 

3000  J 

37.4 

45.9 

48.7 

51.7 

54  .7 

55.7 

57.5 

59.1 

59.6 

60.5 

61  .4 

61.7 

62.4 

62.7 

6  3.  1 

64.2 

GE 

2500  1 

37.6 

46.6 

49  .4 

52.5 

5S  .6 

56.6 

58.4 

60.0 

60.4 

61 .4 

62.3 

62.6 

63.2 

63.5 

64. C 

65.1 

GE 

2C0D  1 

37.6 

47.4 

50.4 

53.9 

58.1 

59.  1 

61.2 

62.9 

63.  3 

64 . 5 

65  .5 

6S.6 

66.5 

66.8 

67.2 

60.3 

GE 

18  00  1 

37.6 

4  7.4 

50.4 

54  .0 

58  .2 

59.2 

61.3 

63.1 

63.5 

64. 7 

65.7 

66.0 

66.7 

67.0 

67.4 

68.  S 

GE 

1500  1 

37.7 

4  7.6 

50.6 

54.3 

58  .8 

59.9 

62.0 

63.9 

64. 3 

CO. 7 

66  .9 

67.2 

67.0 

68.2 

60.6 

t9  •  7 

GE 

1200  1 

37.7 

47.6 

51  .0 

54.7 

59  .6 

60.6 

63.0 

64.8 

65.3 

66.8 

68 . 1 

68.4 

69.0 

69.4 

6*3.8 

7C  .9 

GE 

1000  1 

37.7 

4  7,8 

51  .2 

55.4 

61.0 

62.2 

65.4 

67.4 

68.  1 

69.9 

71  .2 

71.5 

72.2 

72.5 

72.9 

74 .0 

GE 

9u0  1 

37.7 

47.8 

51.3 

55.5 

61  .2 

62,4 

65.  B 

68.2 

68.8 

70.8 

72.0 

72.4 

73.0 

73.3 

7  3.8 

74 .8 

GE 

800  1 

37.7 

48.  C 

51  .6 

55.9 

61  .7 

63,  1 

6  6.6 

69.0 

69.  7 

71  .  7 

73 .0 

7  3.3 

74.0 

7**.  3 

74  .  7 

75.8 

GE 

700  1 

37.7 

48. 1 

51  .7 

56.0 

61.8 

63.  3 

66.6 

69.5 

70.  2 

72.  3 

73.5 

73.9 

74.5 

74.8 

75.3 

76.3 

GE 

6001 

37.7 

48.3 

51.9 

56.2 

62.3 

63.9 

6  7.6 

7Q.6 

71.4 

73.8 

75.1 

75.4 

76.0 

76.3 

76.8 

77.0 

GE 

500  1 

37.7 

46.  3 

51  .9 

56.3 

63.1 

64. 7 

68.7 

72.5 

73.5 

76.5 

77.8 

76.3 

78.9 

79.2 

79.7 

bC.8 

GE 

400  | 

37  .7 

48.3 

51  .9 

56.5 

63.2 

64. 9 

69.0 

73.3 

74.4 

78.2 

70.7 

80.1 

80.9 

8  1.2 

81.7 

L3.2 

GE 

300  1 

37.7 

48.  3 

51.9 

56.5 

63.2 

65.1 

69.4 

74.1 

75.4 

80.6 

82.7 

6  3.1 

84.2 

85.4 

86.  1 

68.4 

GE 

2001 

37.7 

48,3 

51  .9 

56.5 

63.2 

65.  1 

69.4 

74.2 

75.5 

81  .  3 

84  .2 

84.7 

86.1 

«8. 3 

90.1 

96.9 

GE 

1001 

37.7 

48,  3 

51.9 

56.5 

63  .2 

65.  1 

69.4 

74.3 

75.6 

81 .4 

84.3 

84.8 

86.3 

88.5 

90.5 

99 . 7 

GE 

0  1 

37.7 

48.  3 

51.9 

56.5 

63  .2 

65.  1 

69.4 

74.3 

75.6 

81.4 

84 .3 

84.8 

86.3 

88.5 

90.5 

1  LG.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


LU 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF0  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78*87 


o 

MONTH 

OEC 

HOURS (LS  T 1 •  1200-1400 

o 

CEILING 

IN  l 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

o 

NO 

CEIL  1 

30.2 

3S.8 

37.5 

38.7 

40.4 

41.5 

42.3 

43.0 

43.0 

43.2 

43  .2 

43.2 

43.3 

43.3 

4  3.5 

43.5 

GE 

2000Q 1 

32.3 

38.7 

40.9 

42.2 

44  .4 

45.5 

46.6 

47.4 

4  7.4 

47.7 

47 .8 

47.6 

48.0 

48.0 

48.2 

46,2 

o 

GE 

18000 1 

32.7 

39.5 

41.6 

42.9 

45.3 

46.  3 

47.4 

48.3 

48.3 

48.6 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

49.0 

49.0 

GE 

1 600  0  1 

33.3 

40.  3 

42  .6 

43.9 

46  .2 

47.  3 

48.4 

49.2 

49.2 

49.6 

49  .7 

49.7 

49.8 

49.8 

50.0 

sg.o 

GE 

l.GQO  1 

33.3 

40.3 

42.7 

44.0 

4b  .5 

47.  5 

48.6 

49.5 

49.5 

49.8 

49  ,9 

49.9 

50.0 

50.0 

50.2 

5G.2 

GE 

1201301 

34  .4 

4  1.5 

43.9 

45.2 

47.6 

48.  7 

49.8 

50.6 

50.6 

51.1 

51  .2 

51.2 

51.3 

51.3 

5  1.5 

51.5 

GE 

100Q0 | 

36.6 

44.3 

46  .8 

48.2 

50.6 

51.  7 

53.0 

53.9 

53.9 

54. 3 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

0 

GE 

9000  1 

36.7 

44.5 

47  .0 

48.4 

50  .9 

51.9 

53.2 

54.1 

54. 1 

54.5 

54  .6 

54.6 

54.7 

54.  7 

54.9 

54  .9 

GE 

BO  Q  0  1 

38.4 

46.6 

49  .9 

51.3 

53.9 

55.2 

56.5 

57.3 

57.  3 

57.7 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

GE 

70001 

38.9 

47.2 

50.5 

51  .9 

54  .5 

55.8 

57.1 

58.  D 

58.0 

58.4 

58  .5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.8 

58.8 

3 

GE 

6000  1 

39.1 

47.7 

51  .4 

52.8 

55  .6 

56.  9 

58.2 

59.0 

59.0 

59.6 

59  .8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.2 

6G.2 

GE 

scoo  i 

39.2 

48.5 

52.3 

54  .0 

56  .8 

58.2 

59.6 

6J.5 

60.5 

61.2 

61  .4 

61.4 

61.7 

61.7 

6  1.9 

bl  .9 

O 

GE 

4SU0  1 

39.5 

48.7 

52.5 

54  .2 

57.0 

58.4 

59.8 

60.8 

60.8 

61.4 

61  .6 

61.6 

61.9 

61.9 

62.2 

b2 .2 

GE 

9000  1 

40.3 

50.0 

S4  .0 

55.8 

59.0 

60.4 

61.9 

63.0 

63.0 

63.7 

63.9 

6  3.9 

64.2 

64.2 

64.4 

64 .4 

GE 

3500  1 

40.9 

50.9 

55.2 

57.3 

60.6 

62.0 

63.5 

64.6 

64.6 

65.3 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

o 

GE 

3000  1 

43.2 

54.0 

58.7 

61  .4 

64  .9 

66.  7 

68. 3 

69.4 

69.4 

70.2 

70.4 

TO  .  4 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

GE 

2500  1 

43.3 

4  4.  '• 

59.  ! 

62.0 

65.9 

67.  6 

69.2 

70.3 

70.  J 

71.2 

71  .4 

71.4 

71.7 

71.7 

71.9 

71  .9 

r* . 

GE 

2000  1 

44.0 

55.6 

60.5 

63.4 

67  .4 

69. 1 

70.8 

72.0 

72.0 

73.0 

73.2 

75.3 

73.7 

73.7 

7  3.9 

73.9 

GF 

1800  i 

44. n 

55.6 

60.5 

63.4 

67.5 

69,  2 

70.9 

72.  2 

72.2 

73.1 

73.3 

73.4 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

GE 

isool 

44 . 1 

56.  1 

61  .4 

64  .5 

68  .9 

70.6 

72.3 

73.7 

73.8 

74 . 8 

75,1 

75.2 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

GE 

1200  1 

44 .2 

5  6  •  6 

62.3 

65.7 

70.1 

71.8 

73.4 

74.8 

74.9 

76.0 

76  .2 

76 .3 

76. 7 

76.  7 

76.9 

76.9 

GE 

10C0  1 

44.6 

57.6 

63.8 

67.3 

71.9 

73.  7 

75.3 

76.9 

77.0 

78.  1 

78.3 

78.4 

78.7 

78.  7 

78.9 

78.9 

n 

GE 

9001 

44.6 

57.  7 

63.9 

67.6 

72.3 

74. 0 

75.8 

77.4 

77.7 

78.8 

79.0 

79.1 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

GE 

800  1 

44 . 7 

58.0 

64  .2 

68.1 

72.9 

74. 9 

77.2 

79.1 

79.5 

80.8 

61  .1 

81.2 

81.5 

81.5 

81.7 

bl  .7 

GE 

700  1 

44.7 

58.4 

64  .7 

b  9 . 1 

74  .1 

76.  1 

78.4 

80.5 

80.9 

82.2 

82.7 

82.8 

83.  1 

P3.1 

83.3 

B3  .  3 

o 

GE 

600  1 

44.7 

58.4 

64.9 

69.6 

74.6 

76.  8 

79.7 

81.9 

82.  3 

83.5 

84  .2 

84.3 

84 . 8 

84.8 

85.1 

85.1 

GE 

500  1 

44.7 

58.5 

65  .2 

70.0 

75  .4 

77.  6 

81 . 3 

84.6 

85.4 

87.  1 

87  .8 

88.1 

88.7 

88.  7 

68.9 

68.9 

o 

GE 

900  1 

44.7 

58.  5 

65.2 

70.1 

75  .7 

78.  1 

82.2 

86.8 

88.  1 

90.5 

91  .6 

91.8 

92.7 

92.  7 

92.9 

92.9 

GE 

300  | 

44.7 

58.  5 

65.2 

70.1 

75.7 

78. 3 

82.7 

88.2 

B9,  5 

92.7 

94  .2 

94.4 

96.0 

96.2 

96.7 

96 .8 

GE 

200  1 

44.7 

58.  5 

65.2 

70.1 

75  .7 

78.  3 

82.7 

88.3 

89.6 

93.1 

94  .8 

95.6 

97.4 

98.0 

99.0 

99 . 8 

GE 

100  1 

44.7 

58.5 

65.2 

70.1 

75  .7 

76.  3 

82.7 

88.3 

89.6 

93.  1 

94  .8 

95.6 

97.4 

98.0 

99.  C 

1  LC  .  0 

- 

GE 

01 

44.7 

58.5 

65.2 

70.1 

75  .7 

78.  3 

82.7 

88.3 

89.6 

93. 1 

94  .8 

95.6 

97.4 

98.0 

99.0 

1  60.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


f 


1 


Q 


o 

0 


o 


i  o 


I 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREUUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  ?«4  5160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

MONTH:  DEC  HOURS (L  S  T I ;  1500-1700 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

s 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

33,2 

39.0 

4Q.9 

42.3 

44  .3 

45.  1 

45.5 

46.1 

46.1 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

46.5 

46.5 

46.6 

GE 

20000  1 

36.0 

42.3 

44  .5 

46.3 

48  .8 

49.9 

50*6 

51.3 

51. 3 

51.4 

51  .6 

51.6 

51.6 

51.7 

SI. 7 

51.8 

GE 

1  8000  | 

36,5 

43.0 

45.3 

47.2 

49  .7 

50. 8 

51.5 

52.2 

52.2 

52.3 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.7 

GE 

16000 i 

37.1 

44.0 

46.2 

48.2 

50.6 

51. 7 

S2.5 

53.1 

53.  1 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.7 

GE 

14000  1 

37,5 

44.5 

46  .8 

48.9 

51  .5 

52. 6 

53.3 

54.0 

54.0 

54.1 

54.3 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54 .5 

GE 

12000  t 

36.1 

45.5 

47.7 

50.1 

52.8 

53.  9 

5«.6 

55.6 

55.6 

55. 7 

55  .9 

5  5,9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.1 

GE 

10000 | 

40.0 

48.0 

50.4 

52,8 

55  .5 

56.6 

57,3 

58.3 

58.3 

56 . 4 

58  .6 

58.6 

58.6 

50.7 

58.7 

58.8 

GE 

9roo  i 

40.0 

48.  Q 

50.5 

52.9 

55.6 

56.  7 

57.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.7 

58. 7 

58.7 

58.8 

58.8 

58 .9 

GE 

8000  I 

41  .5 

50.4 

53.1 

55.6 

58  .6 

59.8 

60.9 

61.8 

61.8 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

C2  »  4 

GE 

7C00I 

42.3 

51.2 

54.0 

56,5 

59.5 

60.6 

61.7 

62.7 

62.7 

62.8 

63  .0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

GE 

6000  1 

42.9 

51.9 

54  .8 

57.3 

60.4 

61.6 

62.7 

63.9 

63.9 

64,2 

64.4 

64 .4 

64.4 

64.5 

64.5 

64  .6 

GE 

5000  1 

43.3 

52.7 

55.9 

58.4 

61  .5 

62.  7 

63.8 

64.9 

64.9 

6S.  3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

GE 

4500  1 

43.3 

52.7 

55.9 

58.5 

61.6 

62. 8 

63.9 

65.1 

65.1 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

GE 

4000  1 

44.9 

54.  7 

58.1 

61  .2 

64  .6 

65.  8 

66.9 

68.4 

68.5 

68 .8 

69  .0 

69.0 

69.Q 

69.1 

6°.  1 

69.2 

GE 

3500  | 

45.6 

55.8 

59  ,4 

62.8 

66  .2 

67.  4 

68. 5 

70.0 

70.  1 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

GE 

3000  1 

47.7 

59.5 

63.2 

67.0 

70.8 

72.0 

73.2 

74.7 

74.8 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

GE 

2500  1 

48.3 

60.  3 

64.1 

68.4 

72  .3 

73.  5 

74.7 

76.2 

76.3 

76 . 8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.  1 

77.1 

77.2 

GE 

20301 

48.9 

61.0 

64.7 

69.0 

73.0 

74.  4 

75.6 

77.2 

77.4 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78  .  3 

GE 

1800  | 

48.9 

61.0 

64  .7 

69.1 

73.1 

74.5 

75.8 

77.4 

77.6 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

76.4 

7  8.4 

76.5 

GE 

1500  | 

49.0 

61.2 

65  .5 

70.1 

74.2 

75.6 

77.1 

78.8 

79.0 

79.5 

79  .7 

79.7 

79.7 

79.8 

70.8 

79 .9 

GE 

12001 

4  9,4 

61.9 

66.6 

71.5 

75  .8 

77.2 

79.1 

81.0 

81.2 

81 .6 

81  .6 

8  1.8 

81.8 

81.9 

8  1.9 

82.0 

GE 

1C00  1 

49.6 

62.  9 

68.0 

7  3.7 

78  .7 

80.  2 

82.5 

84 .6 

85.2 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

96.0 

86.0 

86 . 1 

GE 

9J0  1 

49.6 

62.9 

68 . 1 

73.8 

79  .0 

80. 5 

82.8 

85.1 

85.6 

86 . 1 

86 .3 

86. 3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

GE 

800  | 

49.6 

62.9 

68  .2 

74.0 

79  .2 

81.0 

83.4 

86.0 

86.6 

87.2 

87  .4 

87.4 

87.4 

0  7.5 

87.5 

£  7  ,  b 

GE 

700  1 

49.6 

63.0 

68.4 

74.3 

79  .7 

81.5 

84.0 

87.1 

87.  7 

88.4 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

86.8 

GE 

6 JO  | 

49.6 

63.3 

68.7 

74.6 

80.2 

82.  C 

85.3 

38.5 

89.  1 

89.9 

90 . 1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.  3 

90.4 

GE 

500  | 

49.6 

63.3 

68.7 

74  .6 

81  .0 

82.  9 

86.7 

90.5 

91.5 

92. 3 

92.6 

92.8 

92 . 9 

93.0 

93.0 

93.1 

GE 

400  I 

49.6 

63.4 

68  .8 

74  .7 

81  .2 

83.4 

87.5 

92.Q 

93.0 

93 . 9 

94  .2 

94 . 4 

94.5 

94 . 6 

94.6 

94 . 7 

GE 

300  1 

49.6 

63.4 

68  .8 

74,7 

81.3 

83.  7 

88.0 

92.9 

94.0 

95.4 

95.7 

96.0 

96.J 

96.  7 

96.9 

97.0 

GE 

200  1 

49.6 

63.4 

68.8 

74.7 

81  .3 

83.  7 

88. C 

93.1 

94. 3 

95.9 

96  .R 

97.  1 

98.2 

98.5 

99.1 

99.9 

GE 

1001 

49.6 

63.  4 

68.8 

74.7 

81.3 

83.  7 

88. 0 

93.1 

94. 3 

95.9 

96  .8 

97.1 

90. 2 

98.5 

99.  1 

49.9 

Gt 

01 

49.6 

63.4 

68.8 

74.7 

81  .3 

83.  7 

88.0 

93.1 

94 . 3 

95.9 

96.6 

97 . 1 

98.2 

98.5 

99.2 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


m 


LL 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA 


PER IOO  OF  RECORD:  78-87 


MONTH: 

DEC 

HOURS  ILSTI : 

1800-2000 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GL 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

0 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  i/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1  /  2 

5/16 

1/4 

0 

3 

NO 

CEIL  1 

35.2 

40.9 

43.0 

45.1 

46  .5 

47.2 

47.8 

46.3 

48.3 

48.6 

48.6 

48 . 7 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

GE 

20000  ! 

37.0 

43.  1 

45  .9 

48.5 

50.2 

51.0 

52.0 

52.5 

52.5 

52.8 

52  .8 

52.9 

53.1 

53.  1 

53.1 

53.1 

3 

GE 

18000 1 

3  7,5 

4  3.7 

46.5 

49.1 

50.9 

51.6 

52.7 

53.1 

53.1 

53.4 

53  .4 

53.5 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GE 

16000 | 

37.7 

4  3.9 

46.7 

49.4 

51.1 

51.8 

52.9 

53.3 

53.  3 

53.7 

53.7 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GE 

INOOO 1 

38.3 

44.7 

48.0 

50.8 

53.1 

53.9 

54 . 9 

55.4 

55.4 

55.7 

55.7 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

° 

GE 

12000 | 

38.8 

45.5 

49  .0 

51.9 

54.4 

55.2 

56.2 

56.8 

56.8 

57.1 

57.2 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GE 

100001 

40.6 

47.6 

51.2 

54  .2 

56.7 

57.4 

58.9 

59.5 

59.5 

59.8 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

6G.2 

o 

GE 

9000  1 

40.6 

47.6 

51  .2 

54  .2 

56.7 

57.4 

58.9 

59.7 

59.7 

60.0 

60.1 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

tO  .  4 

GE 

srao  i 

41.6 

49.6 

53.5 

56.6 

59  .5 

60.  3 

61.8 

62.7 

62.7 

63.0 

63.1 

6  J.2 

63.4 

63.4 

63.4 

t3.4 

3 

GE 

7000  1 

42.5 

50.4 

54  .4 

57.4 

60.3 

61.2 

62 . 7 

63.5 

63.5 

63.9 

64  .0 

64 . 1 

64.3 

64.3 

64.3 

64 . 3 

GE 

8000  1 

43.1 

51.  J 

55.6 

58.6 

61.5 

62.4 

63.9 

65.1 

65.  1 

65.4 

6$. 5 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

b5 . 8 

GE 

sooa  1 

43.4 

51.6 

56  .2 

59.2 

62.2 

63.0 

64.5 

65.7 

65.7 

66.0 

66.1 

66.2 

66.5 

66.5 

b  6  •  5 

66.5 

GE 

9SU0J 

43.4 

51.7 

56.3 

59.4 

62  .3 

63.  1 

64.6 

65.8 

65.8 

66. 1 

66  .2 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GE 

9000  1 

44.8 

53.7 

59  .0 

62  .0 

65  .5 

66.3 

68.1 

69.2 

69.2 

69.9 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

70.  3 

70.3 

GE 

5800  1 

45.4 

54.  3 

59.8 

63.0 

66  .8 

67.  6 

69*4 

70.5 

70.5 

71.2 

71  .3 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

3000  | 

46.0 

55.4 

61  .2 

65  .2 

69  .4 

70.3 

72.2 

73.4 

73.4 

74.  1 

74.2 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74 .5 

3 

GE 

7800  1 

46.5 

56.0 

62.0 

66  .2 

70.6 

71.6 

73.4 

74.7 

74.7 

75.4 

75.5 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

2000  1 

46.9 

56.6 

62.7 

67.0 

71.4 

72.4 

74.5 

75.8 

75.8 

76.5 

76.6 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

1800  1 

46.9 

56.6 

62.9 

67.2 

71  .6 

72.6 

74.9 

76.2 

76.2 

76.9 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

1800  | 

46.9 

56.6 

63.0 

67.4 

71  .8 

72.8 

75,3 

76.6 

76.6 

77.2 

77.3 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GE 

12001 

47.3 

57.  2 

64  .0 

*.0,0 

*»*•  -0 

74. 9 

77.7 

79.2 

79.9 

80.0 

80. 1 

80.3 

80.  3 

80.  3 

60. 5 

GE 

ICGOI 

47.6 

58.2 

64  .9 

71  .3 

77.4 

78.  6 

81.6 

83.  J 

83.  3 

84 . 0 

84 . 1 

84.? 

04 . 4 

04.4 

0  4.4 

84 . 4 

GE 

900  1 

47.6 

58.4 

65  .2 

71  .5 

77  .6 

78.  9 

81.9 

83.7 

63.  7 

84 . 3 

84  .4 

84.5 

84 . 7 

84. 7 

84.7 

84 . 7 

GE 

800  1 

47.7 

58.  7 

65.5 

71  .9 

78 .3 

79.6 

82.6 

84.5 

84.5 

85.2 

85*3 

85.4 

85.6 

85.6 

65.6 

65.6 

GE 

700  1 

47.7 

58.7 

65.7 

72.6 

79  .2 

80. 8 

83.8 

06. 1 

86.  1 

86.8 

86  .9 

87.0 

87.2 

87.2 

8  7.? 

b7 .2 

o 

GE 

600  1 

47.7 

58.8 

65.9 

72.8 

79  .6 

81. 2 

84,8 

87.3 

67.  3 

88.0 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

68  .6 

GE 

500  1 

47.7 

58.8 

65.9 

72.8 

79  .6 

81.2 

85.6 

86.2 

88.2 

80.8 

89.2 

09.4 

89.6 

89.6 

89.6 

69 . 9 

GE 

400  1 

47.7 

58.9 

66.0 

72.9 

79  .7 

81. 3 

86.0 

88.8 

88.8 

89.6 

90.1 

90.  3 

90.8 

90.8 

90.8 

91.2 

GE 

300  1 

47.7 

58.  9 

66  .0 

72.9 

79  .8 

81.4 

86.  I 

89.2 

89.2 

90.1 

91  .0 

9  1.4 

92.3 

92.3 

9?.  3 

93.0 

GE 

200  1 

47.7 

58.9 

66.0 

72  .9 

79  .9 

81.5 

86.3 

09.7 

89.  7 

RO.  8 

92.2 

92.6 

93.9 

94.0 

94.3 

97.  S 

3 

GE 

100  1 

47.7 

58.9 

66  .0 

72  .9 

79  .9 

81. 5 

86.3 

89.7 

89.7 

90.8 

92.2 

92.6 

94.2 

94.4 

94.8 

99 . 4 

GE 

01 

47.7 

58.9 

66  .0 

72.9 

79  .9 

81.5 

86.3 

89. 7 

89.  7 

90.8 

92.2 

92.6 

94 .2 

94.4 

94.8 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


rr" 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SFRVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74  5160  STATION  NAME!  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  DEC  HOURSILSTt:  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GL 

10 

GE 

6 

GL 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  l 

34 . 1 

39.6 

4  1  .8 

45.5 

47.2 

47.  5 

48.8 

49.6 

49.7 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.8 

GE 

20000  l 

35.6 

4  1.6 

44.5 

48.7 

50  .8 

51.2 

52.8 

53.8 

54.2 

54 . 9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.4 

GE 

18000  | 

36.1 

42.  2 

45.1 

49.2 

51  .3 

51.7 

53 . 3 

54.3 

54.8 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.  7 

55.8 

56.0 

GE 

1 6GQ □ 1 

36.2 

42.3 

45.2 

49.4 

51  .4 

51.  B 

53.4 

54.4 

54.9 

55.7 

55  .8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

56.1 

GE 

1  40  U  0  1 

36.7 

42.8 

46.0 

50.2 

52.5 

52.  9 

54.7 

55.7 

56.2 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.5 

GE 

12000 1 

37.0 

43.  1 

46.3 

50.5 

52.8 

S3.  2 

55.4 

56.3 

56.9 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

56 .2 

GE 

100001 

39.4 

45.2 

48  .4 

52.6 

54  .8 

55.  3 

57.6 

58. 6 

59.  1 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.  1 

60.4 

GE 

90  U  0  1 

38.5 

45.  3 

48  .5 

52.7 

54.9 

55.  4 

57.7 

58.7 

59.5 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.9 

GE 

8000  1 

39.9 

47.1 

50.6 

55.1 

57.3 

57.7 

60.1 

61 . 1 

61.8 

62.7 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

6  2.9 

63.2 

GE 

70J0I 

4  1.4 

48.6 

52.2 

56.6 

58  .8 

59.  2 

61.6 

62.6 

63.3 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.7 

GE 

6000  | 

41.6 

48.9 

52.6 

57.0 

59.5 

59.  9 

62.3 

63.2 

64.0 

64.8 

64  .9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.4 

GE 

50  JO  1 

42.0 

4  9.4 

53.0 

57.4 

59  .9 

60.3 

62.7 

63.7 

64 . 4 

65.3 

65  .4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.8 

GE 

45U0  1 

42.2 

49.5 

53.2 

57.7 

60.4 

60.  9 

63.2 

64.2 

64.9 

65.8 

65  .9 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66. 3 

GE 

800  0  1 

43.2 

51.1 

55  .4 

60.1 

63.2 

63.  7 

66. 1 

67.2 

68.0 

68.8 

68  .9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.4 

GE 

3500  I 

44.1 

52.0 

56  .6 

61.3 

64  .5 

64.9 

67.4 

68.5 

69.? 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

7G.6 

GE 

3000  | 

44.8 

53.2 

58.6 

63.4 

67 .1 

67.5 

70.0 

71.1 

71.9 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.3 

GE 

2500  1 

44.8 

53.  3 

58.9 

63.8 

67.4 

67.8 

70.3 

71.4 

72.3 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73  .  7 

GE 

2CU0  1 

45.2 

53.9 

59.7 

64.7 

68  .9 

69. 4 

71.8 

72.9 

73.8 

74.6 

74.7 

74.7 

74 . 7 

74.7 

74.9 

75.3 

GE 

1800  | 

45.2 

53.9 

59.7 

64.7 

68  .9 

69.4 

71.9 

73.0 

73.9 

74. 7 

74  .8 

74.8 

74.8 

74 . 8 

75.1 

75.4 

GE 

15J0  1 

45.6 

54.3 

60.1 

65.4 

69  .8 

70.2 

73.2 

74.3 

75.2 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.7 

GE 

1200  I 

45.7 

54.5 

60.5 

66.0 

70.4 

71.0 

74.5 

75.6 

76.5 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

78.0 

GE 

1000  1 

46.0 

55.4 

61.6 

67.6 

72  .6 

73.  1 

77.0 

78.4 

79.4 

80.2 

80.3 

CO.  3 

80.3 

80.3 

80.5 

80.9 

GE 

900  1 

46.0 

55.5 

61.7 

67.8 

72  .8 

73.3 

77. 4 

78 . 8 

79.8 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

8  1.0 

bl  .  3 

GE 

800  i 

46.1 

55.9 

62.3 

68.5 

73.9 

74. 5 

79.0 

80.4 

81.4 

82.3 

02  .4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.9 

GE 

700  1 

46.1 

55.9 

62.3 

68.7 

74.1 

74,  7 

79.2 

80.6 

81.6 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.8 

83 . 1 

GE 

600  1 

46.2 

56.0 

62.4 

68.9 

74.3 

75.2 

80.2 

81.6 

82.6 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

8  3.9 

b4 ,5 

GE 

500  1 

46.2 

56.0 

62.4 

68.9 

74  .5 

75.6 

81.4 

83.3 

84.3 

95 . 2 

85.3 

85.5 

85.6 

85.6 

85.8 

66.6 

GE 

900  1 

46.2 

56.  0 

62.4 

66.9 

74  .5 

75.  8 

82.2 

84.5 

85.5 

86.5 

86  .6 

86.8 

87.0 

87.2 

87.4 

fa8 .2 

GE 

300  | 

46.3 

56.  1 

62  .5 

69.0 

74  .7 

76.  1 

82.6 

85.2 

86.2 

87.5 

87.7 

88.0 

88.3 

88.5 

88.7 

69.7 

GE 

2001 

46.3 

56.  1 

62.5 

69.0 

74  .7 

76.  1 

82.8 

85.4 

86.7 

88 . 4 

88  .8 

89. 1 

89.7 

90. I 

91.3 

94 .8 

GE 

100  1 

46.3 

5b.  1 

62  .5 

69  .0 

74.7 

76.  1 

82 . 9 

85.5 

86.9 

88.6 

39 . 1 

89.6 

90.3 

91.1 

92.6 

99.6 

GE 

0  1 

46.3 

56.  1 

62.5 

69.0 

74.7 

76.  1 

82.9 

85.5 

86.9 

88.6 

89.1 

89.6 

90.3 

91.1 

92.6 

1  GU-0 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF B  CA  PERIOO  OF  RECORD:  78*87 

MONTH:  OEC  HOURSILSTI:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

OE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

30.1 

35.  5 

37.9 

39.3 

41.3 

41.9 

42.8 

43.5 

43.6 

43.9 

44  .  1 

44.2 

44.5 

44.6 

44.8 

45.5 

GE 

20000 | 

31.9 

37.9 

90.1 

42.4 

44.6 

45.  3 

46.4 

47.2 

4  7.4 

47.7 

46  .Q 

48. 1 

48.4 

48.5 

48.8 

49  ,S 

GE 

18000 | 

32.4 

38.5 

90 

43.0 

45.3 

46.0 

47.1 

47.9 

48.  1 

48.5 

48  .8 

48,9 

49.2 

49.3 

49.5 

SO  .2 

GE 

16000 | 

32.6 

38.9 

91.1 

43.4 

45.7 

46.4 

47.6 

43.4 

48.6 

49.0 

49.3 

49.4 

49 . 7 

49.8 

50.0 

50.7 

GE 

14000  | 

32.9 

39.  3 

9  1  .7 

44 . 1 

46.5 

47.2 

48.4 

49.2 

49.5 

49.9 

50.2 

50.3 

50.5 

50.  7 

50.9 

51.7 

GE 

I20GO  | 

33.5 

90.0 

92.5 

45.0 

47 .4 

48.2 

49. S 

50.4 

50.  7 

51.2 

SI  .5 

51.7 

51.9 

52.1 

52.  3 

53.1 

GE 

1  000  Q  | 

35.2 

92.  3 

99.8 

47.3 

49 .8 

50. 6 

52.0 

52.9 

53.2 

53.7 

54.1 

54.2 

54.5 

54.6 

54.9 

55.6 

GE 

9000  1 

35.2 

92.  3 

99.9 

47.4 

49  .9 

50.6 

52.1 

53.1 

53.4 

54 . 0 

54.3 

54.4 

54 .7 

54.9 

55.  1 

55.8 

GE 

8000  | 

36.6 

94.3 

97.2 

49.9 

52.6 

53.4 

54.9 

56.0 

56.3 

56.9 

57.2 

57.4 

57.6 

57.8 

50. C 

58.8 

GE 

700D  1 

37.6 

45.4 

98  .9 

51.0 

53.8 

54. 5 

56.1 

57.2 

57.5 

58. 1 

58  .4 

58.5 

58.8 

59.0 

59.2 

59.9 

GE 

6000  | 

38.0 

45.9 

99.0 

51  .6 

54  .5 

55.2 

56.8 

58.0 

58.3 

58.9 

59.3 

59.4 

59.7 

59.9 

60.  1 

LO. 9 

GE 

SCO  Q  \ 

38.3 

46.4 

99  .6 

52.3 

55.1 

55.9 

57.6 

58.8 

59.  1 

59.8 

60.2 

60.  3 

60.  b 

60.8 

61.0 

61.7 

GE 

4500  1 

38.5 

46.6 

99  .9 

52.6 

55  .5 

56.  3 

58.0 

59.2 

59.5 

60.1 

60.5 

60.7 

61.0 

61.1 

6  I  .4 

62.1 

GE 

4CU0  | 

39.9 

98.7 

5?. 3 

55.3 

58  .5 

59.  3 

61.  1 

62.4 

62.  7 

63.5 

63.9 

64.0 

64.4 

64.5 

64.8 

65.5 

GE 

3500  1 

40.5 

99.5 

53.3 

56.4 

59  .6 

60.  5 

62.3 

63.6 

6*.U 

64 . 7 

65.1 

65.3 

65.6 

65.  7 

66.0 

66.7 

GE 

3000  | 

41.7 

51. 6 

55.7 

59.3 

62  .8 

63.7 

65.6 

67.0 

67.4 

68.2 

68 .7 

68.9 

69.2 

69.4 

69.7 

70.4 

GE 

2  5  u  0  1 

42.0 

52.  3 

56.5 

60.2 

63  .9 

64.8 

66.8 

68.1 

68.5 

69.4 

69.9 

70.0 

70.4 

70.5 

70.8 

71.5 

GE 

2CQ0  l 

42.4 

53.0 

57.3 

61.2 

65.3 

66.  3 

68.3 

69.8 

70.2 

71  .  1 

71  .7 

71.8 

72.2 

72.3 

72.7 

73.4 

GE 

1800  1 

42.4 

S3. 0 

57.9 

61.3 

65  .4 

66.  4 

68.5 

70.0 

70.3 

71.3 

71  .9 

72.1 

72.4 

72.6 

72.9 

73.6 

GE 

1500  1 

42 .6 

53.  3 

57.9 

62  „0 

66  .3 

67.  4 

69.6 

71.1 

71.5 

72.5 

73  .  1 

73.3 

73.7 

73.8 

74.1 

74 .9 

GE 

1200  1 

92.7 

53.6 

58  .9 

62.8 

67  .4 

68.  5 

71.0 

72.6 

73.0 

74 . 0 

74  .6 

74.8 

75.2 

75.3 

75.6 

76.3 

GE 

1C00  I 

42.9 

59.3 

59.3 

64  .2 

69  .4 

70. 5 

73.5 

75. 2 

75.7 

76.8 

77.5 

77.6 

78.0 

78.  1 

78.5 

79  .2 

GE 

900  1 

42.9 

59.3 

59.9 

64  .5 

69  .7 

70.  B 

73.9 

75.8 

76.3 

77.5 

78.2 

78.3 

78.7 

78.8 

79.2 

79.9 

GE 

800  1 

42.9 

59.5 

59.6 

64  .8 

70  .2 

71.5 

79.8 

76.9 

77.4 

78. 6 

79.  J 

7  9.5 

79.8 

RQ.O 

80.  3 

bl  .0 

GE 

700  I 

42.9 

59.6 

59  .8 

65.1 

70.6 

72.0 

75.4 

77.7 

78.3 

79.5 

80.2 

80.4 

80.8 

80. 9 

8  1.2 

81.9 

GE 

600  i 

43.0 

59.  7 

59  .9 

65.3 

71  .0 

72.  5 

76.4 

78.8 

79.4 

80.7 

81  .5 

8  1.7 

82.1 

82.3 

82.6 

63.4 

GE 

500  1 

4  3.0 

59.  7 

6C.0 

65  .5 

71  .4 

73.0 

77.6 

80.5 

81.3 

82 . 7 

83.7 

84.0 

84 . 4 

04.5 

84.9 

bl  .  7 

GE 

900  1 

9  3.0 

59.  7 

60.1 

65.6 

71.6 

73.4 

78.3 

81.9 

82.7 

84.4 

8  5.5 

85.9 

86.4 

86.6 

87.0 

87.9 

GE 

300  | 

93.0 

59.7 

60.1 

65  .6 

71  .7 

73.  5 

70.6 

82.7 

8  3.5 

85.9 

87.2 

87.6 

88.4 

PB.9 

89.6 

90.8 

GE 

200  1 

93.0 

59.7 

60.1 

65.6 

71.7 

73.6 

70 . 7 

82.9 

8  3.9 

86.5 

80.3 

88.8 

90.1 

90.9 

92.4 

96.2 

GE 

100  1 

93.0 

59.7 

60.1 

65.6 

71.7 

73.6 

78.8 

82.9 

83.9 

86.6 

88  .4 

89.0 

90.3 

R 1  •  2 

92.9 

99 . 4 

GE 

0  I 

93.0 

59.7 

60.1 

65  .6 

71  .7 

73.6 

78.8 

82.9 

83.9 

86.6 

88.4 

89.0 

90. 3 

9  i  •  2 

9  3  •  C 

1  LG.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7440 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME  5  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-88 

MONTH:  ALL  HOURS  1 LS  T I  :  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEE  T  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

65.3 

68.4 

69.3 

69  .9 

70.4 

70. 5 

70.7 

70.9 

70.9 

71.0 

71  .  1 

71.1 

71  .2 

71.2 

71.2 

71.4 

GE 

20000 1 

69.5 

73. C 

73.9 

74  .6 

75.2 

75.  4 

75.6 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.4 

GE 

180U0 | 

69.8 

73.3 

74  .3 

75.0 

75  .6 

75. 8 

76.0 

76.2 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

GE 

160001 

69,9 

73.4 

74.5 

75.1 

75  .6 

75.9 

76.2 

7b  .4 

76.4 

76. 5 

76  .6 

76.6 

76. 7 

76.  7 

76.8 

7b. 9 

GE 

14000 | 

70.8 

74.4 

75.5 

76.2 

76  .8 

77.  D 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

78.0 

GE 

12000 1 

72.2 

75.  9 

77.0 

77.8 

78  .4 

78.6 

78.9 

79.1 

79.  1 

79.3 

79.3 

79.4 

79.5 

79. S 

79.5 

79 . 7 

GE 

100001 

74  .  1 

76.  I 

79.3 

80.1 

80.8 

81.0 

81.3 

81.6 

81.6 

81 .8 

81  .9 

8  1.9 

82.0 

8  2  •  vi 

62.1 

62.2 

GE 

9000  1 

74.2 

78.3 

79.4 

80.2 

81  .0 

81.2 

81.5 

81 . 7 

81.8 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

GE 

8000  | 

75.7 

80.0 

81.3 

82.2 

83.0 

83. 2 

83.5 

83.8 

83.8 

84.0 

84 . 1 

8  4.  1 

84.2 

84.2 

84.3 

84  .5 

GE 

7000  1 

76  r  1 

80.  5 

8  1 .9 

82.8 

83.6 

83.  8 

84.2 

84.5 

84.5 

84 . 7 

84  .8 

84.8 

84.9 

84.9 

85. 0 

85.2 

GE 

6000  1 

76.3 

80.8 

82.2 

83.1 

84  .0 

04. 2 

84.6 

84,9 

84.9 

05.1 

05  .2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

05.6 

GE 

5000  1 

76.9 

81. 6 

83.0 

84.0 

84,9 

85.1 

85.5 

85.8 

85.9 

86. 1 

86.2 

86.2 

86.3 

8  6.3 

P  6  •  4 

86.6 

GE 

4500  | 

77.1 

8  1.8 

83.3 

64.3 

85  .2 

85.4 

85.8 

06.1 

86.2 

86.4 

86  .5 

8b. 5 

86.6 

86.6 

6C.7 

66.9 

GE 

4000  | 

78.4 

83.4 

85.1 

86,1 

87.1 

87.4 

07.8 

08.1 

88.2 

88.4 

08.5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.9 

GE 

JSual 

78.9 

84.0 

85.7 

86.7 

87  .6 

88.0 

88.5 

88.8 

88.9 

89.1 

89.2 

09.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.6 

GE 

3000  1 

80.1 

85.  7 

87.4 

88.6 

89  .8 

90.0 

90.6 

90.9 

91.0 

91.2 

91  .3 

9  1.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91 . 7 

GE 

25JD  1 

80.3 

86.  1 

87.9 

89,1 

90.3 

90.6 

91.1 

91.5 

91.6 

91 . 8 

91  .9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

V2  •  3 

GE 

2000  1 

80.6 

86.6 

88.5 

89. B 

9  1  .1 

91.4 

92.0 

92.4 

92.5 

92.7 

92  .9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

GE 

18U0  1 

80.7 

8b.  7 

80.6 

89.9 

91.2 

91.  S 

92.  1 

92.6 

92.6 

92.9 

93.0 

93.  1 

93.2 

93.2 

93.3 

93  4 

GE 

15001 

80.9 

87.0 

89.0 

90.4 

91  .7 

92.1 

92.7 

93.2 

93.2 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

94 . 1 

GE 

1200  1 

81.0 

87.2 

89.3 

90.7 

92.2 

92. S 

93.2 

93.7 

93.8 

94  .  1 

94  .2 

94 . 3 

94.4 

94.4 

94.5 

94 . 7 

GE 

lOuOi 

81.2 

87.5 

89,6 

91  .1 

92  .6 

93.0 

93 . 8 

94.4 

94 . 4 

94  .  B 

94  .9 

95.0 

95,1 

95.1 

95.2 

95.3 

GE 

900  1 

81.2 

87.5 

89.7 

91.2 

92  .8 

93.  2 

94 .0 

94.6 

94. 7 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

9S  .6 

GF 

800  1 

81.2 

87.6 

09  .8 

91.3 

93. C 

93.  4 

94 . 3 

94 , 9 

95.0 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

96.0 

GE 

700  | 

81  .2 

87.  7 

89  .8 

91  .4 

93.2 

93.6 

94.5 

95.2 

95.  3 

95.6 

9*.  .8 

95.8 

95,9 

96.0 

96.0 

96 .2 

GE 

600  1 

81.3 

8  7.7 

89  .9 

91.5 

93.3 

93.  8 

94 . 7 

95.5 

95.6 

95.9 

96 . 1 

96.2 

96. 3 

96.3 

96.4 

96.6 

GE 

500  I 

81.3 

87.7 

89.9 

«»i.6 

93.4 

93.9 

95.0 

95.8 

96.0 

96 . 4 

96  .6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

97 . 1 

GE 

400  1 

81.3 

87.7 

89  .9 

91  .6 

93.5 

94 .0 

95.2 

96 . 1 

96.3 

96.  B 

97.0 

97 . 1 

97,3 

97.  3 

97.4 

97.7 

GE 

300  1 

81.3 

87.  7 

89.9 

91.6 

93.5 

94.  1 

95.3 

96.3 

96.6 

97.2 

97.5 

97.6 

97. B 

97.9 

98.0 

98.4 

GE 

2001 

81  .3 

87.7 

89  .9 

91  .6 

93  ,5 

94. 1 

95.3 

96.4 

96.7 

97.3 

97.7 

97.8 

98 . 2 

98.3 

98.6 

99. 3 

GE 

100  1 

81.3 

8  7.7 

89  .9 

91.6 

5^.5 

94. 1 

95.3 

96.4 

96.7 

97.3 

97.7 

97.9 

98.2 

98.4 

98.7 

99.8 

GE 

0) 

81 .3 

87.7 

89.9 

91  .b 

93.5 

94. 1 

95.3 

96.4 

96.7 

97.3 

97.7 

97.9 

98.2 

90.4 

98.7 

1  LO.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87664 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  S*Y  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74  SI  60  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  JAN 


HOURS 
(LST  > 

1  0  1 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY 

4 

OF 

5 

TENTHS 

6 

OF 

TOTAL 

7 

SKY 

COVER 

8 

9 

10 

M£  AN 

TOTAL 

OBS 

00-02 

1  21.7 

17.  3 

11.2 

4  9.8 

6.  5 

8  74 

03-05 

1  17.1 

15.4 

12.2 

55.3 

7.1 

864 

06-00 

1  7.9 

19.  8 

15.5 

56.8 

7.7 

901 

09-11 

1  4.7 

21.  1 

20.8 

5  3.4 

7.6 

907 

12-14 

1  3.6 

23.3 

25.7 

“7.3 

7.7 

917 

15-17 

1  4.2 

26.6 

28.  7 

40.5 

7.4 

921 

18-20 

1  10.5 

25.8 

20.2 

4  3.4 

6.9 

910 

21-23 

1  19.9 

21. 3 

13.2 

45.6 

6.4 

894 

TOTALS 

1  11.2 

21. 3 

18.4 

4  9.0 

7.2 

7208 

STATION  NUMBER: 

7.51  fcD  STATION  NAME  : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD 

MONTH; 

OF  RECORD: 

:  FEB 

79-08 

HOURS 
(LST  ) 

1  0  1 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY 

4 

OF 

5 

TENTHS 

6 

OF 

TOTAL 

7 

SKY 

COVER 

8 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00-02 

l  26. 3 

25.  1 

22. D 

74.5 

5.2 

0  36 

03-05 

1  27.6 

24.  1 

21.9 

76.4 

5.  3 

830 

06-08 

1  11.6 

33. G 

26.8 

28.6 

b.  3 

833 

09-11 

1  5.  7 

32. D 

32.9 

29.4 

6.9 

837 

12-14 

1  4.8 

33.  C 

34.6 

2  7.6 

6, 9 

840 

15-17 

1  4.7 

34. 1 

31.2 

29.  9 

6.8 

845 

18-2D 

1  11.5 

31.8 

27.0 

29.  7 

6 . 4 

845 

21-23 

1  22.3 

24.  7 

24 . 8 

28.2 

5.8 

84  3 

TOTALS 

1  14.6 

29.  7 

27.7 

28.0 

6. 2 

6709 

L 


0 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  sky  cover 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  A  F  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 


MONTH:  MAR 


... . 

PERCEN  TAGE 

FREQUENCY 

OF 

TENTHS 

OF 

total 

SKY 

COVER 

HOURS 

1 

TOTAL 

Q 

( L  ST  1 

i  0  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

in 

MEAN 

OBS 

00-02 

1  28.9 

27.  5 

18.7 

24.6 

5  •  G 

926 

o 

03-05 

1  23.9 

28.  1 

20.2 

27.9 

5.  ■* 

922 

06-08 

1  S.  3 

36. 6 

31.3 

26.8 

6.6 

921 

09-11 

1  3.8 

35.  1 

35.7 

25.5 

6.8 

927 

12-14 

1  2.7 

33.4 

38.9 

25.0 

7.0 

928 

■0 

15-17 

1  2.9 

35. 7 

35.0 

25.6 

6.9 

930 

18-20 

1  8.9 

40.4 

26.6 

24.1 

6.0 

929 

21-23 

1  25.3 

32. 7 

18.6 

23.4 

5.G 

930 

f~\ 

TOTALS 

1  12.7 

JJ.  7 

28.2 

25.4 

6.  1 

74  1  3 

STATION  NUMBER; 

745160  STAT ION  NAME : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD 

OF  RECORD: 

79-87 

MONTH: 

:  APR 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF 

TENTHS 

OF 

TOTAL 

SKY 

COVER 

•*"\ 

HOURS 

i 

total 

ILST  | 

I  0  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1C 

mean 

OBS 

00-02 

1  37.0 

31.2 

16.0 

15.8 

4 . 0 

900 

03-05 

1  32.3 

34. 2 

15.4 

18.0 

4.2 

9  L  0 

06-08 

1  12.2 

43.  1 

29.0 

lb. 7 

5.5 

896 

0 

09-11 

)  10.4 

41.3 

34 . 8 

1  3.4 

5.  7 

9  GO 

12-14 

1  7.7 

40. 6 

36.6 

15.2 

6.0 

9  0  0 

o 

I  5  - 1  7 

1  6.9 

41.9 

35.1 

16.1 

6.0 

900 

0 

18-20 

I  12.6 

46.  6 

28.2 

12.7 

5 . 2 

900 

i 

21-23 

1  33.8 

34. 2 

18.  7 

13.3 

4 . 0 

900 

1  ' 

TOTALS 

\  19.  1 

39.  1 

26.6 

15.2 

5.  1 

7196 

o 


global  climatology  branch 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER.  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD;  79-67 

MONTH:  MAY 


HOURS  1 

1 LST )  1 

0  1 

PERCEN  7AGE 

2  3 

FREQUENCY  OF 

4  5 

TENTHS  OF 

6 

total 

7 

SKY  COVER 

e 

9 

ir 

MEAN 

TOTAL 
06  S 

00-02  1 

50.  3 

31.  1 

13.2 

5.4 

2.  7 

930 

03-05  1 

33.  3 

43. 4 

17.6 

5.6 

3.4 

930 

06-06  1 

17.1 

50. 5 

25.7 

6.  7 

4 . 5 

929 

09-11  1 

17.7 

49.  4 

25.5 

7.4 

4.5 

9  30 

12-14  1 

15.4 

52.4 

24.5 

7.7 

4  .  b 

930 

1S-17  l 

14.0 

53.  7 

27.  3 

5.1 

4.  e 

930 

18-20  | 

14.8 

55.  2 

26.  3 

3.7 

4 . 4 

930 

21-23  1 

44.6 

37.0 

14.5 

3.9 

2.6 

930 

TOTALS  1 

25.9 

46.6 

21.0 

5.  7 

3.9 

74  39 

STATION  NUMBER: 

74  S160  STAT I  ON  NAME  : 

TRAVIS  AF  B  CA 

PERIOD 

month: 

OF  RECORD: 

:  JUN 

7  8-87 

HOURS 

1  L  S  T  » 

1 

1  0  1 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY  OF 

4  5 

TENTHS  OF 

6 

TOTAL  SKY 

7 

COVER 

9 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00-02 

1  57.6 

31.  1 

8.2 

3. 1 

2 .  C 

900 

03-05 

l  30.9 

44. 6 

12.6 

4,0 

2.9 

900 

06-08 

1  25.2 

56.  3 

14.9 

3.6 

3.4 

9C0 

09-11 

1  22.4 

59.  7 

14.2 

3.  7 

3.4 

899 

12-14 

|  16.7 

68.  1 

12.0 

3.2 

3.4 

9  CO 

15-17 

1  15.1 

69.0 

13.1 

2.8 

3.5 

900 

10-20 

\  21.2 

60. 2 

15.8 

2.8 

3.5 

900 

21-23 

1  40.2 

38.  3 

10. 6 

2.9 

2.4 

900 

TOTALS 

1  JU.  7 

53.4 

12.  7 

3.3 

3.  1 

71  99 

i_L 


global  climatology  branch  percentage  frequency  OF  occurrence  OF  sky  cover 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PEPIOO  OF  RECORD:  7B-87 

MONTH:  JUL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SKY  COVER 

HOURS  I  ICtAL 

tLST!  10123456789  ID  MEAN  06S 


o 

o 

t 

o 

t'J 

64.5 

24. 2 

9.6 

1.7 

1 .  b 

930 

0  3 “OS  1 

46. 1 

41 . 8 

9  .  4 

2.7 

2.4 

9  30 

06-08  1 

28.7 

56.  7 

13.4 

1.2 

3.  C 

930 

09-11  1 

35.6 

50. 8 

11.5 

2.2 

2.6 

928 

12-14  | 

34.  3 

51.  3 

11.2 

3.2 

; .  9 

926 

1S-17  | 

29.0 

56. 8 

11.5 

2 .  7 

3.0 

V2P 

18-20  1 

32.0 

52.4 

14.  1 

1  .5 

3.0 

930 

21-23  1 

6U.  2 

30.0 

9.  7 

1.1 

1  .  8 

928 

TOTALS  1 

41.3 

45.5 

11.2 

2.U 

2.6 

74  32 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME: 

TRAVIS  A  F  B  CA 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORD: 

AUG 

7  6-87 

PE  RCENTAGE 

FREQUENCY 

OF 

TENTHS  of 

TOTAL  SKY 

COVE  R 

HOURS  1 

’0  1  A( 

O.  5  7  )  1 

0  1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

fl 

9 

10 

Mf  AN 

CBS 

00-02  1 

65.9 

M 

O' 

•o 

7.2 

1.0 

1  .  ‘ 

0  jn 

03-05  1 

52.5 

36.  7 

9  .  b 

l .  1 

2  .  1 

9!” 

06-08  1 

24.6 

59.0 

15.  7 

.6 

9  30 

09-11  | 

31.0 

56.  1 

12.3 

.  6 

2  .  V 

5  2  9 

12-14  | 

29.  7 

S7.  3 

11.3 

1  .  7 

2  .  9 

92  7 

15-17  1 

25 . 5 

60.  S 

i  2.  7 

1  .  3 

3.  i 

926 

18-20  1 

33.0 

55.  1 

10.5 

1  .'A 

2  .  7 

926 

21-23  1 

62 . 5 

28.8 

8.  1 

» *« 

i  ,  7 

930 

TOTALS  1 

40.6 

47.  4 

10.9 

1  .  i 

74  29 

O 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC  from  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PE»IOO  OF  RECORD:  7R-87 

MONTH;  SEP 


HOURS  1 
ILSTI  1 

0 

1 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY 

4 

OF 

5 

TENTHS  OF 

6 

TOTAL 

7 

SKY  COVER 

8 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00-02  1 

62.1 

23.2 

10.4 

4.2 

2.  1 

895 

03-05  1 

5b  •  6 

28.2 

11.3 

3.9 

2.3 

9C0 

06-00  1 

25.  5 

51.4 

19.2 

4.2 

3.7 

89  1 

09-11  I 

30.6 

46.  8 

19.0 

3.6 

3.5 

86  3 

12-14  | 

29.2 

49.4 

18.  3 

3.2 

3.4 

88  1 

1S-17  ( 

24.7 

53.  7 

17.6 

4.0 

3  .  b 

884 

18-20  1 

35.5 

47.  0 

1  3,9 

3.6 

3.0 

893 

21-23  ( 

$7.8 

29.6 

8.4 

4.2 

2.  1 

896 

TOTALS  t 

40.2 

41.2 

14.8 

3.9 

3.0 

7123 

STATION  NUMBER: 

745160  STATION  NAME : 

TRAVIS  AFB  CA 

PERIOD 

month 

OF  RECORD: 

OCT 

7P-87 

HOURS 

ILSTI 

1 

f  0  1 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

2  3  «i  5 

TENTHS  OF 

6 

TOTAL  SKY 

7 

COVE  R 

8 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00-02 

1  54.4 

24. 0 

12.6 

9.0 

2.6 

926 

03-05 

1  S2.8 

25.6 

12.5 

9.  1 

2.6 

922 

06-08 

1  23.2 

45.  5 

24. 8 

6  •  S 

4 . 2 

910 

09-11 

1  25.3 

41.2 

25.  4 

6.0 

4,  3 

912 

12-14 

1  21.0 

45.  9 

23.  1 

ID.  1 

4.5 

9  1  1 

15-17 

1  21.0 

45.  7 

23.2 

10.2 

4.5 

915 

18-20 

1  34.6 

38. 4 

16.8 

10.2 

3.  7 

929 

21-23 

1  47.  3 

30. 0 

1  3.  3 

9.4 

3.  C 

929 

TOTALS 

1  35.0 

37.  C 

19.0 

9.  1 

3.  7 

7354 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  MEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  74S160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  NOV 


HOURS  1 
ILSTl  | 

0  1 

PERCEN  TAGE 

2  3 

FREQUENCY 

4 

OF 

5 

TENTHS  OF 

6 

TOTAL 

7 

SKY  COVER 

a 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 

DBS 

0D-02  1 

3J.  3 

28.  1 

17.8 

23.8 

4 . 8 

8  7  7 

03-05  1 

31.2 

25.4 

17.0 

26.4 

4 . 9 

863 

06-08  1 

11.5 

35.  4 

27.6 

25.5 

6. 1 

8  79 

09-11  1 

8.2 

33.2 

30.5 

28.  1 

6.6 

894 

12-14  l 

b  •  9 

33.  8 

31.0 

28.  3 

6.6 

899 

15-17  1 

b.  3 

38.  2 

31.2 

24.3 

6.4 

8  9  B 

18-20  1 

19.8 

30. 4 

25.2 

24.6 

5.6 

890 

ai-23  1 

31.1 

25.  7 

16.9 

26.4 

4.9 

888 

totals  1 

18.2 

31 .3 

24.7 

25.9 

5.7 

7088 

STATION  NUMBER: 

74  5160  STATION  NAME  : 

TRAVIS  AF B  CA 

PER  100 
MONTH : 

OF  RECORO: 

:  DEC 

78-87 

HOURS 

CLST  | 

i 

1  0  1 

PERCENTAGE 

2  3 

frequency  of 

4  5 

TENTHS  OF 

b 

total  sky 

7 

COVER 

8 

9 

10 

MEAN 

total 

OBS 

o 

o 

1 

o 

Nl 

1  23.9 

17.4 

12.9 

45.7 

6.  3 

890 

03-05 

I  22.9 

13. G 

12.2 

51.8 

6.  7 

876 

06-08 

1  13.4 

19. 4 

17.  3 

4  9.8 

7.  1 

885 

09-11 

1  6.2 

26.  Q 

17.  3 

50.5 

7.  4 

9C3 

12-14 

1  3.  3 

31.4 

24.8 

40.6 

7.2 

912 

15-17 

1  5-2 

31. 8 

25.1 

37.8 

7.0 

915 

18-20 

1  18.3 

24.8 

15.0 

4  1.8 

6.  3 

9  18 

21-23 

t  24.7 

20.  2 

11.9 

4  3.2 

6.0 

906 

TOTALS 

1  14.7 

23.0 

17.  1 

4  5.2 

6 . 6 

7205 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  A  F  B  CA  PERIOD  OF  RECORD:  78-86 


MONTH:  ALL 

HOURS 
t  LST  1 

1 

1 

0  1 

PE  RCEN  TAGE 

2  3 

FREQUENCY 

4 

OF 

5 

TENTHS  OF 

6 

TOTAL  SKY  COVER 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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TCf'PICKATURC  AND  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 


CUMULATIVE  PERCENT  AGt  FRECUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  MAXIMUM  (MINIMUM  AND  MEAN!  TEMPERATURES: 
data  ofriveo  from  summary  of  oay  data. 

PERCENTAGE  TABULATIONS  PRESENTED  BY  S-OEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  PLUS  THE  MEAN.  STANPARD  DEV¬ 
IATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNT. 

THE  MINIMUM  Table  ALSO  INCLUDES  A  33  FAHRENHEIT  OEGREE  INCREMENT. 

SINCE  MANY  STA TIONS/S I TE S  00  NOT  HAVE  MAXIMUM/MINIMUM  THERMOMETERS,  THESE  TEMPERATURES  MERE  SELECTID  BY  SCANNING 
THE  HOURLY  OBSERVATIONS  FOR  T  hE  HIGHEST  AND  LOWEST  VALUES. 

STATISTICS  CO  NOT  INCLUDE  INCOMPLETE  MONTHS  (THOSE  CONTAINING  ASTERISKS). 

FOUR  OR  MORE  COMPLETE  MONTHS  ARE  REQUIRED  FOR  COMPUTATION  AND  DISPLAY  OF  STATISTICAL  VALUES. 

EXTREME  MAXIMUM  AN  D  MINIMUM  VALUES: 

DATA  OERIVEO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA. 

PRESENTED  are  THE  HIGHEST  (LOhESTI  TEMPERATURE  FOR  THE  MONTH  FOR  EACH  YEAR. 

ALSO  PRESENTED  ARE  STATISTICAL  VALUES  WITH  THE  SAME  LIMITATIONS  MENTIONED  ABOVE. 

AN  ASTERISK  IN01CATES  AN  INCOMPLETE  MONI M . 

MEANS  AND  STANOARO  DEVIATIONS  FOR  DRY  OULB  (oEI  BULB  AND  DL w  POINT)  TEMPERATURES: 

OATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

DATA  PRESENTED  oY  The  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINED). 

PRESENTED  ARE  mlANS,  STANDARD  DEVIATION  AND  OBSERVATION  COUNTS. 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY; 

DATA  DERIVED  FRuM  hOURLT  OBSERVATIONS. 

SUMMARISED  6Y  THE  STANOARO  3-HOUR  TIME  GROUPS  0T  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (All  YEARS  COMBINEOI. 

PERCENTAGE  values  PRESENTED  IN  10  OEGREE  INCREMENTS  OF  RELATIVE  HUMID1TT. 

ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEAN  VALUES  AND  OBSERVATION  COUNTS. 


global  climatology  branch 

USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CUMULATIVE  PERCENTAbE  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES 
F«OM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  OF  OCCURENCE  Or  MINIMUM  TEMPERATURES 

USAFETAC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 
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CUMULATIVE  PERCENTAGE  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPEPA1URES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 
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GLOBAL  climatology  branch  extreme  values  of  maximum  temperature 

USAFETAC  (FROM  DAILY  OBSERVATIONS* 

AIR  WEATHER  SERV1CE/HAC 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  EXTREME  VALUES  OF  MAXIMUM  TEMPERATURE 

USAFETAC  (FROM  DAILY  06 S£ R V A I  I DNS  I 
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P  4  | 

65 

65 

75 

82 

100 

96 

104 

104 

1  C  3 

85 

7  2 

fa  7 

U  4 

85  f 

58 

75 

75 

86 

98 

JC8 

106 

99 

99 

90 

85 

64 

1  lB 

06  1 

65 

76 

01 

85 

91 

99 

99 

99 

96 

VC 

82 

67 

99 

87  1 

65 

7G 

74 

87 

100 

101 

97 

102 

9fl 

99 

72 

64 

1  C  3 

68  | 

6S 

76 

H £  AN  ) 

64 .1 

69.2 

75.2 

83.0 

92.2 

10G.2 

10  1.8 

101.0 

99  .5 

9  1.2 

76.6 

61.0 

1  u5. 1 

S  «  D  *  1 

4  .396 

4.005 

4.726 

6.548 

4 .974 

5.460 

4.264 

5.695 

4 .708 

5.107 

5.552 

4.395 

3  .4  ]  3 

TOTAL  085  | 

1395 

1272 

1  364 

1320 

1  364 

1  320 

1  36  4 

1  38  5 

1550 

1  395 

1  350 

1395 

1  62  74 

NOILS  *  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONT'1':) 

»  (AT  LEAST  ONE  DAY  LfSS  THAN  20  OBSI 


GLOB  At  CLIM  TOLOGY  BRANCH  EXTREME  VALUES  Of  MINIMUM  TEMPERATURE 

USAFETAC  (FROM  DAILY  OB SE R VA T  IONS  » 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  7*15163  STATION  NAME:  TRAVIS  AFB  CA  PERIOD  OF  RECOPQ:  43-P6 


WHOLE  OEGREES  FAHRENHEIT 

-M-O-N-T -H-S-  ALL 


YEAR  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MA  Y 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1  E  C 

MO  NT  MS 

73  1 

25 

39 

36 

41 

4  7 

50 

S2 

53 

51 

45 

38 

36 

25 

74  I 

30 

34 

33 

39 

40 

51 

5? 

54 

51 

45 

30 

26 

26 

7  S  1 

25 

31 

36 

34 

38 

47 

49 

54 

53 

4  1 

35 

26 

2  5 

76  1 

24 

34 

28 

34 

48 

47 

55 

53 

52 

44 

32 

28 

24 

77  1 

28 

33 

34 

39 

4  C 

51 

53 

54 

51 

46 

35 

36 

28 

78  I 

37 

37 

4  1 

36 

46 

52 

54 

55 

52 

4  R 

31 

2  4 

24 

79  I 

26 

32 

4  1 

39 

42 

5  1 

5b 

55 

50 

4  3 

3  S 

2  7 

26 

8  C  f 

29 

3S 

36 

37 

43 

45 

5? 

50 

5  0 

4  3 

37 

29 

29 

81  1 

32 

33 

35 

39 

45 

42 

S3 

53 

51 

4  2 

3  7 

39 

32 

82  | 

31 

31 

38 

39 

4b 

45 

53 

53 

49 

4  i 

34 

29 

29 

83  1 

33 

3b 

36 

39 

42 

SI 

52 

52 

52 

4  7 

34 

34 

33 

84  | 

29 

35 

39 

35 

41 

49 

S3 

53 

50 

42 

36 

29 

29 

85  1 

28 

29 

36 

33 

45 

4  9 

54 

54 

51 

43 

31 

2« 

2b 

86  1 

36 

36 

43 

40 

43 

52 

54 

53 

45 

45 

32 

30 

30 

87  | 

27 

33 

34 

42 

45 

53 

52 

56 

51 

49 

30 

29 

27 

88  1 

29 

31 

MEAN  1 

28 .0 

33. C 

35.8 

38 .1 

43.2 

4  8. 7 

52.6 

52.6 

50.3 

4  3.2 

33.9 

2  c  .  4 

26.6 

S.D.  I 

3  .902 

2.919 

3.411 

3  .593 

3.072 

3.C18 

1 . 64b 

1  .  860 

2.372 

3.611 

3.179 

4  .  ;  7  7 

3.287 

TOTAL  OBS  1 

1395 

1272 

1364 

1320 

1  364 

1320 

1  364 

1385 

1350 

1  395 

1  35C 

1  395 

1  62  74 

NOTES  *  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 

a  (AT  LEAST  ONE  DAY  LESS  THAN  24  OBSI 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


DRY-BULB  TEMPERATURES  OEG  F  FROM 
HOURLY  OBSERVATIONS 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  NUMBER: 

745160 

ST  AT  ION 

NAME  : 

TRA  VIS 

AFB  CA 

PERIOD 

OF  RECORD 

76-88 

HOURSI  STATS  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC  7 

NOV 

EEC 

ANN 

LSI  1  1 

1  MEAN  | 

4  3.2 

47.8 

49. 9 

52. C 

56.0 

58.6 

60.6 

61  .  1 

6  1.0 

57.2 

49.2 

43.6 

53.4 

00-021  SD  1 

5,  55 9 

6 . 20  3 

4 .888 

4.956 

5.321 

4 .703 

4  .5  38 

3.809 

4.74  5 

5.029 

5.922 

6.316 

8  .191 

1  TOT  O0S( 

93C 

64  9 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

90  0 

933 

900 

9  30 

1  C9S9 

1  MEAN  | 

42.3 

46.4 

48 . 4 

50.  3 

54.5 

57.0 

58 . 7 

59.3 

5  9.  1 

5  5.0 

47.8 

43.0 

51.8 

03-05)  SO  ) 

5,  794 

6. 483 

5.057 

5.069 

5.559 

4.343 

4 . 1  30 

3.493 

4.444 

5.038 

6.275 

6.545 

7.9  74 

1  TOT  OBSl 

9  3C 

64  9 

930 

9QQ 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

900 

93C 

1  l  V  5  9 

1  MEAN  I 

41.6 

45.8 

49.0 

52.7 

S8  •  8 

61.9 

62.4 

61.9 

6  1.0 

55.7 

47.3 

42.3 

53.4 

06-081  SD  1 

5.909 

6.642 

5.135 

5.  550 

6. 512 

6.382 

5.750 

4.855 

5.458 

5.423 

6.4  31 

6.887 

9  .664 

1  TOT  OBSl 

93G 

84  9 

93  G 

900 

930 

900 

9  30 

930 

9C0 

930 

900 

9  30 

1  09  69 

I  MEAN  1 

4  6.0 

52.6 

56.4 

62.0 

69.3 

73.0 

74.1 

73.4 

72.9 

66.6 

55.4 

47 .0 

b2  •  4 

09-111  SD  1 

5.915 

5.838 

5.114 

6.  364 

7.741 

8.334 

7  .662 

6.774 

7.356 

7.145 

7.030 

6.652 

12  .269 

I  TOT  OBSl 

930 

84  9 

9  3  C 

900 

930 

900 

930 

930 

9C0 

930 

900 

930 

1  0959 

1  MEAN  | 

51.  1 

5  8.5 

61.0 

67.2 

75.8 

80.9 

83.6 

83.0 

81  .C 

74 . 1 

61.2 

52.1 

c9 . 2 

1  2  -  1  A  1  SD  1 

6.24  1 

5.762 

5.09b 

7.361 

8.483 

8.837 

8  .226 

7.265 

8.145 

8.145 

7.844 

6.8  1b 

1 3  .824 

1  TOT  OBSl 

930 

84  9 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

9C0 

930 

1  1959 

1  mean  1 

51.4 

59.2 

61 . 4 

67.3 

75.3 

8C.6 

84  3 

83.6 

8  1.1 

73.6 

60.2 

5  1.7 

t9 . 2 

15-17  1  SO  1 

b.  032 

5.676 

6.34  1 

7.871 

8.823 

0.971 

8.390 

7.642 

8.715 

8.637 

7.686 

b  .304 

1 3  .997 

ITOT  OBSl 

930 

84  7 

930 

900 

930 

900 

930 

°  30 

900 

9  30 

900 

9  3  C 

1  0957 

1  MEAN  1 

46.9 

53.4 

55.7 

59.7 

65.9 

70.5 

73.4 

72. C 

70.3 

64,3 

54.2 

*•7.2 

61  .2 

18-201  SD  1 

5.  125 

5.  364 

5.369 

6.711 

7.845 

8.337 

7.941 

7.013 

7.390 

6.673 

6.044 

5.573 

1 1 .385 

1  TOT  08S 1 

930 

84  6 

930 

900 

930 

903 

930 

930 

900 

930 

900 

930 

1  >.956 

I  MEAN  | 

4  4.6 

49.9 

51.  7 

54.2 

58.5 

61  .9 

64.1 

64  ,  1 

63.6 

59.5 

51  .  1 

45.1 

55.7 

21-231  SD  1 

5.  260 

5. 727 

4  .789 

5.  125 

5.719 

5.602 

5.423 

4.630 

5.236 

5.490 

5.574 

5.890 

8.753 

ITOT  OBSl 

930 

64  6 

930 

9C0 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

9  DO 

930 

1  19  56 

1  MEAN  1 

4  5.9 

51.7 

54 . 2 

58.2 

64 . 3 

68.1 

70.2 

69 . 8 

68.6 

63.3 

53.3 

4  6. 5 

59.5 

A  L  L  |  SD  1 

6.  724 

7.68  3 

7.229 

8.915 

10.699 

11.433 

1  1  .645 

10.838 

10.692 

9.738 

8.324 

7.284 

1  2  .8  12 

HOURSI TOT  OBSl 

744  0 

6  78  4 

744  0 

7  200 

744Q 

72  OQ 

74  40 

744  0 

7200 

744  0 

7200 

74  40 

8  7664 

GLUSAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

us  Are t ac 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


ET-BULB  TEMPERATURES  OEG  F  FROM 
HOURLY  OBSER VAT  IONS 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


ST  A  T  ION 

NUMBER  : 

74S1  60 

ST  AT  1  ON 

NAME  : 

TRA  VIS 

AF  B  CA 

PERIOD 

OF  RECORD 

78-88 

HOURS  1 
LST  1 

STATS  1 

1 

J  AN 

f  EB 

MAR 

A  PR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

i  i  r 

ANN 

1 

ME  AN  | 

40.  8 

44.  I 

45.6 

4  7.3 

50.4 

53.1 

64.7 

55.6 

54.9 

5  1.8 

44.6 

60.8 

4fc  .  7 

50-02  | 

sn  1 

S.  Sm  3 

5.932 

4  .83  1 

4. 44  S 

M  .093 

3.?  1 

2.953 

2.368 

3.4  78 

4.468 

5 .565 

6 .225 

6 

.9  4  9 

HOT  OBSI 

930 

64  9 

93G 

9CC 

9  30 

903 

9  30 

9  3  C 

95  0 

9  70 

90C 

930 

1 

59  5  9 

1 

Ml  AN  I 

39.9 

42. 9 

44 . 6 

4  5.9 

"9.3 

52 . 1 

53.8 

54  .  7 

5  7.9 

50.4 

43.7 

40.1 

"  * 

4  7.6 

03-051 

SO  1 

5.  74  9 

6.174 

S  .  .4  6 

4.664 

4.25D 

3.27s 

2.93b 

2.438 

3.65  1 

4.734 

5.927 

6.453 

; 

.151 

Hot  obs i 

930 

P4  9 

930 

900 

930 

900 

9  30 

9  3  C 

900 

9  30 

9  CO 

9  ’0 

1 

c  V  5  9 

1 

ft  an  I 

3  9.4 

4  2.4 

45.  1 

4  7.8 

52.0 

54  .  9 

56.Q 

56.  3 

65.0 

50.9 

4  3.4 

:  9  .  t- 

06-08 l 

SO  I 

5. 94  2 

6 . 4h  ' 

5.072 

4.990 

4 . 5  ••  4 

3.814 

3.445 

2.995 

3 . 94  8 

4.856 

6.059 

6.669 

7 

.  9  5  L 

1  TO!  OBS 1 

9  3  2 

64  9 

9  3  0 

90  0 

^0 

900 

9  30 

9  30 

9C0 

9  35 

9DC 

9  70 

1 

v,  9  ‘  9 

I 

MEAN  | 

4  3.  1 

4  7.  7 

50. 2 

3  3.  3 

57.  1 

59.6 

61  .2 

61.7 

60.3 

66.9 

4  6.9 

6  3.3 

3 . 6 

09-11  1 

SO  I 

£.48  4 

5.424 

4  .60  7 

4. 88  S 

4.673 

: .  **4  3 

3.687 

3.14  7 

3 .604 

4.776 

5.267 

6.064 

0 

,  •  '  2 

1  TOT  0  R  S 1 

9  3  C 

8<  9 

9  50 

9C0 

930 

900 

930 

9  3  C 

9  00 

9  70 

900 

9  70 

1 

1  KE»N  1 

4  6.4 

51.2 

52.8 

55.9 

60.0 

62.6 

64 .6 

65 . 0 

62.9 

59.  7 

51  .  f 

‘■6.4 

56.6 

12-24  1 

sn  i 

5.  12  S 

5.15  7 

4.911 

5.119 

4 .656 

3.944 

3.629 

3.005 

3.725 

5  .G4  2 

5.107 

5 . 6  3  t 

8 

.515 

1  TOT  OBS| 

930 

84  9 

930 

900 

9  30 

9  00 

930 

9  3  C 

9C0 

9  70 

9  n  0 

9 

J 

i>~59 

1  NLAN  1 

46.6 

51.4 

52 . 9 

5.9 

9.8 

62  5 

64 .6 

64  .  6 

7  2.6 

c  9  .  3 

51.2 

’  ’ 

'  t  .  4 

1S-1 7 l 

sn  | 

5.026 

4.9C5 

5  .C 32 

5.  290 

4.926 

4  .052 

3 .636 

2.865 

3.036 

4.8  3D 

6.161 

5.774 

> 

1  TOT  ORSI 

930 

64  7 

9  3  U 

90  Q 

930 

903 

930 

9  3  C 

90C 

9  3  V 

9  DC 

9  5  0 

i 

957 

1  MEAN  J 

43.6 

46.1 

49. 7 

52.0 

5  j  .  5 

5e  .2 

60.2 

80.  2 

60.6 

65.4 

40.1 

I  .4 

v  r .  f 

18-2CI 

so  1 

S .  02  4 

S.  114 

4.655 

5.07  3 

4.896 

4.103 

3.890 

3.06  7 

3.046 

4  .4?  3 

5. 2  c-2 

5.4*6 

7 

.  4  4 

HOT  OBSI 

93  (. 

'4  6 

v.Tu 

>00 

9  30 

903 

9  3  J 

9  30 

900 

9  3  0 

9CC 

9  7  L 

1 

,  5  be 

1  flAr,  1 

42,  U 

4  S.  6 

«7.j 

4  8.8 

51 . 8 

5  4,5 

66. 3 

56.0 

6  S  .  8 

5  .7  .  f 

6  }  ,  4 

• 

21  -?3  1 

sn  i 

5.232 

5.471 

4.629 

4.  35  0 

4.174 

3.345 

3.177 

2.429 

3  .  4S6 

4.341 

5.246 

5.86, 

t 

.8  79 

HOT  OBSI 

9  3  C 

046 

93  0 

90  L 

9  3C 

c03 

930 

9  7  0 

9  o  r 

932 

9  :c 

9  3u 

i 

.  9  »  6 

1  MEAN  | 

4  2.7 

4  6.  7 

48.5 

5  0.9 

54  .  5 

57.2 

58  .v 

f  9 . 4 

68. G 

5  4.7 

4  7.3 

"2.7 

.1.0 

Alt  1 

so  • 

5-973 

6  •  4  o  2 

5.794 

6  .  1C8 

6.027 

5  .  364 

5.3  06 

".762 

5.008 

5 . 8  ?  G 

6.244 

6.46,' 

HOURS  l  TOT  OBSI 

7  U4  El 

6  78  4 

74  4  0 

7  2CC 

744  0 

7230 

74  43 

fu 4  n 

7  20C 

?  4  4 

7?rG 

7  u  4  r 

e 

U  fc  4 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


DEW-POINT  TEMPERATURES  DEG  F  FROM 
HOURLY  OBSERVATIONS 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  NUMBER: 

74  5 1  6  0 

STATION 

NAME  : 

7RA  VI S 

AFB  CA 

PERIOD 

OF  RECORO 

76-ee 

HOURS  1 

STATS  1 

JAN 

FEB 

MAR 

A  PR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC  T 

NG  V 

EEC 

ANN 

LST  1 

1 

MEAN  1 

37. S 

39.5 

4Q.9 

42.1 

44.9 

48.0 

49 . 7 

51  .  1 

4  9.6 

46. 7 

39.7 

36.8 

5  3.9 

00-021 

SD  1 

7  •  46  C 

7.971 

7.466 

6.746 

5.593 

4.509 

4  .037 

3.  120 

5.607 

6.823 

7.  728 

8.381 

6  . 109 

TOT  OBSl 

930 

849 

930 

900 

930 

90  J 

930 

930 

900 

930 

900 

9  3  C 

1  0959 

M[AN  | 

36.  e 

38.5 

39.9 

4  1.0 

44.1 

47.6 

49.5 

5C.  6 

49.3 

45.8 

38.6 

36,2 

43.2 

□  3-OS  1 

SD  { 

7.  55  8 

8.C32 

7.656 

6.929 

6.028 

4.711 

4  .083 

3.256 

5.653 

6.890 

7.854 

8.4  91 

6  .349 

TOT  OBS) 

930 

£4  9 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

900 

9  30 

1  L9  59 

MEAN  1 

36.5 

38.  1 

40. 4 

42.6 

45.6 

49.0 

SO.  6 

51.8 

49.9 

46.2 

38.6 

35.7 

43.8 

Cfe-081 

SD  1 

7. 54  5 

8.?9  9 

7 .644 

7.  114 

6.377 

4.715 

4  .  1  C5 

3. 307 

5.715 

6.800 

7.  794 

8.557 

6  .722 

TOT  OBSl 

930 

84  9 

930 

900 

930 

900 

9  30 

9  3  C 

900 

930 

9  CO 

93C 

1  CV  59 

mean  1 

39. 4 

42.2 

43.9 

45.  1 

46 . 9 

49. 1 

51.8 

53.5 

wl 

48.6 

42 . 1 

38  .  7 

4b  .  0 

09 -11  1 

SD  1 

7.  2 C  3 

7. 859 

7.548 

7,454 

7.120 

5  .656 

«  . 

3.198 

7.  383 

7.  363 

8.197 

6  .244 

TOT  OBSl 

930 

64  9 

930 

900 

930 

900 

930 

93C 

9  30 

9  OC 

93C 

1  05  5  9 

MEAN  1 

<*1.2 

4  3.  8 

44 . 9 

46.0 

47.5 

49.3 

51.7 

53.  1 

49.7 

4  P  .  3 

42.6 

«-0 .0 

4b  .5 

U-lM 

SO  1 

7.  456 

8.02  9 

7.877 

7.715 

7.544 

6.397 

4.730 

4.224 

7.119 

8.211 

7.  789 

8.4  14 

8  .260 

TOT  OBSl 

930 

e49 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

9  30 

9  CO 

9  3  C 

1  (959 

MEAN  1 

4  1 .2 

4  3.  7 

44  .  7 

46.  1 

47.7 

49.1 

51.1 

52.2 

4  8.9 

47.7 

42.2 

39 . 7 

4b  .2 

1 S- 1 7 { 

SC  1 

7.  *21 

7.979 

7.84  fa 

7.432 

7.1  .  7 

6 .278 

5.12? 

4.501 

7.147 

7.980 

7.962 

6.395 

P  .1  32 

TOT  OBSl 

930 

84  7 

930 

9C0 

930 

900 

930 

9  30 

90  0 

9  30 

900 

9  3  C 

1  ^57 

MEAN  I 

39.6 

4?.3 

43.5 

4  4.7 

46.6 

48.4 

50.4 

51.5 

4  9.3 

47.6 

41 .5 

rs.fc 

45.4 

18-201 

SD  1 

7.  352 

7.  728 

7  .452 

7.004 

6.170 

5.200 

4.535 

3.84  3 

6.250 

7.114 

7.633 

8.216 

7  .  fc  24 

TOT  OBS  1 

930 

f  4  6 

930 

90  0 

930 

900 

9  3U 

93C 

900 

9  3C 

9  n0 

930 

1  c  966 

MEAN  1 

36.  4 

4  1.  D 

4  1.8 

4  3.0 

45.6 

48.0 

49.8 

51  .  C 

4  9.1 

4  7.0 

40.6 

MKtl(9K 

44.4 

21*231 

SD  1 

7.  399 

7.  58  1 

7.26  7 

6. 59  4 

5.428 

4  .552 

4  .089 

3.395 

5 . 95b 

b  .  865 

7.426 

8.170 

7  .764 

T  OT  OBS  1 

930 

846 

930 

900 

9  30 

900 

930 

9  3  C 

90  0 

9  30 

9CC 

9KU| 

1  l  9  5  6 

MEAN  1 

38.8 

4  1.1 

42 . 5 

4  3.8 

46.  1 

4  8.6 

50.6 

51.R 

4  9,6 

47.2 

4Q.7 

37.9 

44.9 

ALL  1 

SD  f 

7.6?  1 

8 . 20  7 

7.82  1 

7.  34  9 

6.572 

5.333 

4.4  73 

3.7 

6.2R2 

7.335 

7.8  32 

8 . 4  p  4 

8  .265 

HOURS  1 

TOT  OBSl 

7  44  0 

6  784 

744  0 

72U0 

7440 

7200 

7440 

744  0 

7200 

7440 

72CO 

74  4  0 

6  7664 

L 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  B RANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIOITV 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SE R V  ICE/ MAC 


STATION  NUMBER; 

745160 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

TRA  VIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF 
MONTH;  JAN 

RECORD;  79 

-88 

MON  THl 

HOURS 
<  LST  ) 

1 

PERCENT  AGE 

FREOUENC  Y 

OF  RELATIVE 

humidity 

greater 

Than 

t  MEAN  | 

TOTfL  | 

NUT  | 

OB  i  | 

1 

101 

20* 

3  0* 

4  0* 

50* 

60* 

70* 

8  C* 

9  0* 

t  HUH  ID]  TVl 

JAN  | 

00-02 

1 

\ 

100.0 

59 . 9 

98 .5 

96.9 

96.5 

94,4 

86.2 

58  .5 

23.9 

81 .4 

93( 

03-05 

1 

100.0 

99  •  9 

98  .8 

96 . 9 

96.3 

94.3 

87.4 

61  .4 

25  .9 

82.0 

431 

06-08 

1 

1  GO  •  0 

100.0 

99 .6 

98.2 

97.1 

94 .9 

88.0 

63.7 

27  .6 

82.8 

9  3  l 

09-1  1 

) 

1  00 . 0 

99 , 9 

98  .5 

96.8 

93.7 

90.2 

81.2 

53.1 

19.4 

79 . 0 

531 

1  2-1*1 

1 

100.0 

99  .  ? 

97  .4 

93.3 

85.2 

75.5 

59.7 

34  .7 

11.3 

71  .  3 

9  3  i 

15-17 

I 

100.0 

99  .  2 

97 . 1 

93.9 

85.6 

73.4 

56.  7 

33.1 

10. C 

70,6 

951 

18-2  0 

1 

100.0 

99 . 5 

98.0 

96.1 

94.8 

89.6 

74.  7 

48.2 

16.1 

77.4 

93( 

21-23 

1 

100.0 

99 . 7 

98  .8 

96.8 

94.9 

92.3 

80.6 

55.1 

20. 3 

79.5 

531 

totals 

t 

1C0.0 

99 . 7 

98  .  3 

96 . 1 

93.0 

88.1 

76.8 

51  .0 

19.3 

78.0 

744  1 

Global  climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  HUMIDITY 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

79  5160 

ST  AT  ION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

C  A 

PE  D I 00  OF 
MONTH:  FEB 

RECORD:  79 

-88 

MONTHl 

HOURS 

1 

PERCENTAGE 

FRLQUENC Y 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

f  MEAN  | 

. . 1  RELATIVE  1 

TOTAL  J 

NUF  1 

1 

10* 

zot 

3  0* 

90* 

50* 

60 1 

70* 

80* 

9  0* 

1  HUM I D 1 1 Y 1 

OBS  1 

FEB  1 

00-02 

1 

1 

100.0 

99.9 

98  .9 

99 . 1 

91.8 

87.2 

71.7 

35.3 

6  .r 

74.  3 

845 

0  3-05 

1 

100 .0 

100.0 

99 . 3 

99  .9 

91.2 

87.5 

74.7 

39.7 

8.5 

75.2 

PUS 

06-08 

i 

100.0 

1C0.0 

99 . 3 

95.6 

91.6 

87.0 

74.8 

4  1  .8 

9.4 

75.8 

P4  S 

09-n 

i 

100.0 

100.0 

98.9 

91.6 

86.2 

77.9 

57.8 

2  1.3 

6  .0 

69.7 

84  c 

12-14 

i 

1C0.0 

100. 0 

96 .0 

35.6 

73.0 

51.6 

26.9 

9.1 

2.5 

60. 3 

BUS 

15-17 

i 

100.0 

99 . 8 

99  .9 

85.1 

70.9 

95.9 

22.2 

8.7 

2.0 

SB. 8 

84  7 

18-20 

1 

100.0 

99 .9 

97 .9 

92.3 

87.8 

74.0 

SC. 5 

17.8 

3.7 

68.  n 

84< 

21-23 

i 

100.0 

99 . 8 

98 . 1 

99 .9 

92.2 

85.8 

68.3 

29.0 

6.0 

73.1 

ft  4  ( 

TOTALS 

i 

100.0 

99 . 9 

97.7 

91.7 

85.5 

74.6 

55.9 

25.3 

5  .5 

69 . 4 

6784 

GLOBAL  climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WE  A  T  HER  SEP  V  ICE/ MAC 


STATION  NUMBER: 

7*15160 

STAT I  ON 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

C  A 

PERIOD  OF 
MONTH:  MAR 

RECORD:  78 

-87 

MONTH! 

HOURS 

1 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  | 

TOTAL  | 

1 

10* 

20* 

3  0* 

40* 

50* 

6  J* 

70* 

8  0* 

90» 

1  HUM  I 0 I TY 1 

OB  5  | 

MAR  | 

CO-OZ 

1 

1 

100.0 

99.6 

97 .2 

95.7 

92.4 

83.3 

63.7 

31  .9 

5 . 1 

72.7 

931 

0  3-05 

1 

100.0 

99  ,  7 

97  .2 

94.7 

93.4 

84.8 

66.  9 

37.3 

8.0 

74.0 

9  3  E 

06-0  8 

1 

1  GO  .  0 

99 . 8 

97.5 

94 .4 

92.6 

84.5 

66.6 

38.2 

6.5 

73.8 

9  3  C 

09-1  1 

1 

100.0 

99 . 7 

96 . 3 

90.6 

82.3 

65.5 

41.2 

15.5 

2.8 

65.2 

9  3  [ 

1  2-1*1 

1 

10C.0 

99 . 2 

94 .4 

85.7 

69.4 

45.  1 

20.6 

6.7 

t  .7 

57.8 

9  3 1 

15-17 

1 

100.0 

98.6 

94 .7 

83.0 

64.9 

39.2 

20.  1 

6.9 

1  .2 

56.6 

931 

18-20 

i 

100.0 

99.2 

97  .6 

94.0 

83.7 

67.4 

40.8 

13.4 

2.2 

65.6 

93t 

21-23 

i 

100.0 

99  .2 

97.7 

95.8 

91.2 

80.  D 

57.8 

25  .8 

3.9 

70.8 

9  3  C 

TOTALS 

I 

100.0 

99  .  «* 

96.6 

91 .7 

83.7 

68.7 

47.2 

22.0 

3.9 

67.1 

74  4  C 

J 


global  climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHCR  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

74  5160 

STAT ION 

NAME  :  TRA  VIS  AFB  CA 

PERIOD  OF  RECORO:  76-87 

MONTH:  APR 

month! 

HOURS 
(  LST  ) 

1 

PERCENT  AGE 

FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER 

than 

1  MEAN  1 

TOTAL  | 

i 

10* 

20* 

30* 

4  0* 

50* 

60* 

70* 

80* 

9  0* 

iHUMioitri 

OBS  1 

APR  | 

00-02 

1 

1 

lQO.O 

99.9 

98 . 3 

94 .4 

89.0 

79.0 

61.2 

24.3 

2.9 

70,6 

ROC 

03-05 

I 

100.0 

100.0 

98  .  8 

94 .2 

90.1 

80.4 

65.9 

29.4 

4  ,2 

72.1 

901 

06-08 

1 

100.0 

100.0 

98 .6 

94 . 3 

89.0 

76.9 

60.0 

21.0 

2.6 

70.0 

90  C 

09-11 

1 

100.0 

99 . 7 

94  .6 

S3.  1 

64.7 

41.3 

16.9 

3.3 

.8 

56.1 

90C 

12-19 

1 

100.0 

98 . 7 

88  .9 

70.3 

43.8 

18.8 

6.  1 

2.4 

.3 

48.7 

90C 

15-17 

1 

| 

100.0 

98 .6 

88  .4 

71.1 

4S.1 

18.1 

5.9 

1  .4 

,7 

48 . 7 

90  C 

18-20 

! 

loo.  0 

99. 3 

96 .7 

8  9.8 

73.0 

50.6 

21.4 

4  .6 

1.1 

59,5 

90C 

21-23 

I 

100*0 

99.6 

97  .8 

95.0 

86.8 

72.7 

48.6 

14.3 

1.1 

67.6 

90C 

TOTALS 

i 

100.0 

99 .5 

95.3 

86.5 

72.7 

54.7 

35.8 

12.6 

1  .7 

61 . 7 

720C 

RELATIVE  HUM  I  0  I T  Y 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

74  51  60 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  A F 0 

CA 

PER  I 00  OF 
MONTH:  MAY 

RCCORD:  78 

-8  7 

MONTH  1 

HOURS 
(LST  1 

i 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

I  MEAN  | 

TOTAL  1 

NUM  1 

OBS  1 

1 

10X 

201 

3  OX 

4  OX 

50X 

60  X 

7  OX 

BOX 

9  OX 

1  HUM I D I T Y | 

MAY  1 

00-0? 

i 

i 

100.0 

99 .4 

97  .8 

96.3 

92.7 

77.5 

44.1 

11  .5 

.2 

67.7 

9  3 1 

03-05 

1 

100.0 

99.0 

97 .2 

95.1 

92.6 

82.5 

53.4 

17.6 

1  .9 

69.6 

931 

06-08 

1 

100.0 

98 . 5 

96.3 

91  .9 

85.4 

64.7 

35.  1 

7.4 

.4 

63.6 

93  t 

09-U 

1 

100.0 

95 .4 

86 . 3 

•  70.1 

42.8 

15.1 

3.2 

1  .0 

47.1 

93 1 

12-14 

i 

100.0 

91.8 

73  .8 

45.1 

17.6 

3.8 

1.3 

.5 

.  1 

39.0 

93C 

15-17 

t 

100.0 

93.0 

77  .  1 

48.0 

19.7 

4  .  1 

.  9 

.1 

39.8 

9  3  f 

18-20 

1 

100.0 

98.5 

93.3 

81  .2 

54 . 1 

24.3 

6.8 

.5 

51.6 

9  3  C 

2  1-23 

1 

1  00.0 

99.4 

97.8 

96.3 

87.6 

61.9 

28.9 

6.1 

.2 

63.6 

9  3  C 

TOTALS 

1 

100.0 

96.9 

90.0 

78.0 

61.6 

4  1.7 

21.7 

5.6 

.4 

55.3 

74  4  C 

L. 


l _ 


global  climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

79  5160 

ST  AT  ION 

name  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PE R 100  OF 
MONTH:  JUN 

RECORD:  78 

-8  7 

MONTH} 

HOURS 
ILST  1 

1 

PERCENT  AGE 

FREQUENC  Y 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  l 

. . 1 RELA  T I VE  | 

TOTAL  1 

1 

10* 

20* 

30* 

40* 

50* 

60* 

70* 

8  0* 

9  0* 

1 HUMI 0 I T  Y 1 

OB!  1 

JUN  | 

00-02 

1 

1 

100.0 

99 . 3 

99 .0 

98.0 

93.1 

77.  3 

46.7 

1  ?.9 

.  7 

68.4 

90  C 

03-05 

i 

100.0 

99 . 3 

98.4 

97.9 

96.2 

87.2 

60.0 

20.1 

I  .1 

72.0 

93C 

06-08 

1 

1C0.0 

99 . 2 

97 .7 

93.9 

85.9 

63.8 

34.3 

7  .0 

.6 

64.3 

OOC 

09-11 

i 

100.0 

99 . 4 

84  .9 

67.4 

37.4 

10.9 

1.9 

.2 

45.3 

90C 

12-19 

1 

99.7 

85.  P 

67.2 

35.8 

8.4 

1.6 

.  3 

.2 

35.5 

90  L 

15-17 

1 

99 .9 

67 .0 

67.4 

36.4 

8.7 

1.0 

35-5 

90  C 

18-20 

1 

99  .9 

97. 1 

88.9 

69.6 

45.4 

16.7 

2.7 

47.9 

90L 

21-23 

1 

100.0 

99.3 

97.7 

93.7 

81.3 

60.7 

27.0 

2.4 

62.0 

90( 

TOTALS 

i 

99.9 

95.2 

87.7 

74.1 

57.1 

39.9 

21.6 

5.1 

.  3 

53.9 

720 1 

D 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIDITY 

"2  usafetac  from  hourly  observations 

AIR  LEATHER  SERVICE/MAC 


0 

STATION  NUMBER*. 

74  5160 

STAT ION 

NAME  : 

TRAVIS  AT  B 

C  A 

PE  R 100  OF 
MONTH:  JUL 

RECORD:  78 

-8  7 

MONTH | 

HOURS 

1 

PEPCENT  AGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  | 

. . j  RELA  T  I  VE  1 

TOTAL  I 

NUf  | 

i 

10* 

20* 

3  0* 

40* 

50* 

60* 

7  0* 

8  0* 

9  OX 

1  HUM I D I  I Y 1 

OBS  | 

JUL  1 

00-02 

i 

i 

100*0 

1C0.0 

99  ,6 

97.3 

89.9 

75.6 

49.2 

13.8 

.1 

68.5 

93t 

' 

03-05 

i 

100*0 

1C0.0 

99 .6 

98.7 

93.8 

62.6 

65.4 

25.2 

1  .5 

72.5 

06-0  8 

i 

100.0 

99.9 

98.9 

96.2 

87.6 

71.5 

43.5 

11.1 

.4 

66.8 

931 

09-11 

i 

100.0 

97 . 7 

91.2 

71.1 

42.3 

11.6 

1.6 

.2 

47.4 

9  3 1 

12-14 

i 

100.0 

91 . 4 

65.3 

28  .2 

5.7 

1  .  1 

,  t 

.2 

34.0 

931 

15-17 

i 

100.0 

8  7  .  1 

62.7 

22.5 

4.4 

1.1 

.  3 

33.5 

93( 

18-20 

i 

100.0 

98.8 

88  .S 

65.9 

36.1 

11.4 

2.0 

46.1 

9  3  C 

21-23 

i 

100.0 

1C0.0 

99.0 

93.0 

79.1 

53.  1 

22.0 

3.8 

61.0 

93C 

T  OTALS 

i 

100.0 

96 . 9 

66  .  1 

71.6 

54.9 

36.5 

23.0 

6.8 

.  Y 

53.8 

74  4  t 

o 


global  climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SlRVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

795160 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

TRA VI S  AF  B 

CA 

PERIOD  OF 
MONTH:  AUG 

RECORD:  7  R 

-87 

MONTH!  HOURS 

1  <LST» 

1 

PERCENT  AGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  | 

TOTAL  | 

I 

1 

10* 

20* 

3  0* 

9  0* 

50* 

6  0* 

70* 

8  0* 

9  0* 

IHUHIDI I Y i 

08  5  1 

i 

AUG  1  00-02 

1 

1 

100.0 

ICO.O 

100.0 

99.0 

95.6 

02.9 

51.9 

16  .  ! 

1  .0 

70.5 

9  3  C 

1  03-05 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

99 .5 

97.5 

89.8 

66. 1 

23.5 

3.7 

79  .  1 

931 

I  C  6-0  8 
| 

1 

100.0 

100.0 

99.6 

98 .8 

99 . 1 

80.9 

50.9 

15.1 

2.3 

70.  3 

9  3  L 

1  09-11 

1 

ico.o 

99.8 

96.1 

81 . 3 

53.5 

20.0 

2.7 

.9 

51  .  1 

93C 

1  12-19 
| 

1 

100.0 

93. 7 

79  .0 

36.1 

0.9 

1.2 

.  1 

.1 

37.2 

931 

1  1S-17 

1 

ico.o 

90  .  R 

69.2 

31.6 

7.6 

.9 

35.6 

v  3  [ 

1  18-20 

1 

100.0 

99 . 0 

93.1 

76.9 

50.2 

21.1 

9.9 

1  .1 

50.3 

93L 

I  21-23 

1 

100.0 

100.0 

99.6 

96.3 

83.8 

60.5 

29.5 

7.0 

.2 

63.6 

9  3  C 

1  TOTALS 

i 

100.0 

97 . 9 

91  .5 

77.9 

61.9 

99.6 

25.7 

7.9 

.9 

56.6 

7<44( 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  F  PE.  QUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIOlTY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  fi'J  M  8  E  R  : 

745160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  A  F  B 

CA 

PERIOD  OF 
MONTH:  SEP 

RECORD:  7P 

-P  7 

MON  TH 1 

HOURS 
(  LST  ) 

1 

PERCENT  AGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIOITY 

GREAT  CR 

THAN 

1  MEAN  | 

. . I RELAT I VE  i 

TO  T  AL 
NUM 

i 

i 

) 

10* 

20* 

3U* 

40* 

50* 

60* 

?u* 

80* 

9  Qt 

Ihumidi t  t 1 

OB* 

i 

SEP  1 

00-02 

1  ’ 

1 

ioo.o 

99.0 

98 .6 

95. 7 

07.7 

74,0 

44.4 

14  .9 

2  .r 

67. 7 

901 

03-05 

1 

100.0 

99 . 2 

90.0 

97.4 

93.2 

64.4 

55.4 

2  2.9 

4  .7 

71  .S 

90  ( 

06-08 

i 

1G0.0 

99.2 

90.3 

95.6 

89.9 

77.2 

4  7.8 

17.4 

3.7 

68  •  8 

9  0  L 

09-11 

i 

100.0 

96. 6 

84 ,9 

68 . 3 

47.9 

22.3 

5.4 

,7 

.? 

4  0.4 

9  0  ( 

1  2-1 

I 

99 .7 

06.0 

62  .2 

37.3 

15.7 

4.3 

1.0 

•  2 

36  .  1 

901 

15-17 

i 

99 .1 

82. 7 

59.7 

35.8 

14.6 

3.7 

1.3 

.7 

.? 

35.3 

901 

18-20 

i 

100.0 

97 . 4 

87 . 3 

71  .  I 

51.6 

26.3 

6.  9 

1  .4 

50.0 

90  C 

21-23 

1 

100.0 

96 . 0 

96.7 

90.8 

76.7 

57.1 

26.  3 

7.1 

.6 

61.2 

90( 

TOTALS 

i 

99.9 

94 . 9 

85  .0 

74  .0 

59.7 

43.7 

23.6 

8.2 

1  .4 

54 . 9 

72QC 

global  CLIMATOLOGY  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humioity 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

78  51  60 

STATION 

NAME  ! 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF 
MONTH:  OCT 

RECORD:  78 

-87 

MON  T H ( 

HOURS 

1 

P£R 

CENT  AGE 

FREQUEHC Y 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  1 

TOTAL  J 

1 

10* 

20* 

30* 

UOX 

50* 

60* 

70* 

8  0* 

9  0* 

1  HUH  I D I I V 1 

OB*  | 

OCT  | 

00-02 

1 

1 

100.0 

99.5 

97.5 

94.7 

90.1 

78.7 

54.8 

19.8 

5 . 1 

69.7 

9  3  [ 

03-05 

1 

1C0.0 

100.0 

97.6 

96.6 

92.5 

84.0 

64.  3 

25.1 

7.6 

72.4 

9  3  C 

0  b-0  8 

1 

100.0 

ICO.O 

98  .  3 

95.8 

91.0 

83.3 

61.6 

22.9 

8.7 

71,9 

93T 

09-11 

1 

100.0 

98.5 

91.4 

79 .4 

61.6 

38.9 

16.3 

3.7 

1  .C 

55.0 

93  C 

12-19 

1 

100.0 

93.3 

76 .5 

54  .2 

29.8 

10.9 

3.8 

1  .6 

.  1 

42.8 

9  31 

15-17 

1 

100.0 

91.9 

75.1 

53.9 

32.0 

14.  i 

4.8 

1  . 3 

.2 

42.9 

R  3  C 

18-20 

1 

100.0 

98 . 0 

93.7 

82.7 

68.0 

44.7 

20.6 

6,5 

1  .C 

57.3 

9  3  L 

21-23 

1 

100.0 

99.6 

96.5 

91.3 

82.9 

68.9 

40.5 

14.4 

2.8 

65.4 

9  3  C 

TOTALS 

1 

100.0 

97.6 

90.8 

81.1 

68.5 

52.9 

33.  3 

1  1  ,9 

3.3 

59.7 

7441 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIOJTY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

745160 

STAT I  ON 

NAME  :  TRA VI S  AF  B  CA 

PERIOD  OF 
MONTH:  NOV 

RECORD:  78-87 

month! 

HOURS 
(LSI  I 

1 

PERCENTAGE 

FREQUENC 

Y  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

1  MEAN  ( 

TOTAL  1 

NUF  1 

OBE  1 

1 

lOt 

20* 

30* 

40* 

50* 

60* 

70* 

8  C* 

9  Ct 

1  HUM I D 1 T  Y  | 

NOV  I 

00-02 

1 

1 

100.0 

99. 3 

98.0 

96.1 

92.3 

81.2 

58.  3 

22.0 

7 .0 

71.2 

901 

03-05 

1 

100.0 

99 . 3 

98  .0 

96.6 

93.7 

84 . 7 

60.  1 

25.2 

8.6 

72.3 

90  L 

06-08 

1 

100.0 

99 .9 

98.6 

97.0 

94.2 

85.4 

61.4 

27.3 

9.6 

73.0 

0Q( 

0  9-11 

1 

100.0 

98 . 7 

96.1 

88.8 

78.8 

60. 0 

38.  1 

14  .6 

4  .7 

63.6 

90C 

12-14 

1 

99 .9 

97 . 3 

89 . 3 

75.3 

56.6 

33.6 

19.2 

7.1 

2.0 

53.  7 

901 

15-17 

1 

99 .8 

97.0 

90.6 

77.4 

59.8 

37.2 

21.0 

6.4 

1  .6 

54 . 7 

9  0  ( 

18-20 

1 

100.0 

99 . 4 

97.1 

92.2 

82.3 

62.7 

37.4 

10.8 

3  .  1 

64  .2 

9QL 

21-23 

\ 

100.0 

99 . 6 

98 .6 

96.3 

89.6 

75.4 

50.  f 

18.1 

3.8 

68.8 

90  C 

TOTALS 

1 

100.0 

98 .8 

95.8 

90.0 

80.9 

65.0 

43.  3 

16.4 

5.1 

65.2 

720( 

GLOBAL  CLlMAJOLOGr  8RANCH  CllKUL  All  VE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SCR  V IC  E/ MAC 


STATION  NUMBER: 

7A5160 

STATION 

NAME  : 

TRAVIS  AFB 

CA 

PERIOD  OF 
MONTH:  OEC 

RECORO:  78 

-e7 

MON  TH | 

HOURS 
iLST  1 

1 

PERCENT  AGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

than 

I  MEAN  1 

TOTAL  1 

NUM  | 

OB  i  1 

1 

io* 

20* 

30* 

AO* 

50* 

60* 

70* 

80* 

9  Qt 

1  Hum  oi  tr  1 

DEC  i 

00-0  2 

1 

1 

100.0 

100.0 

98 .8 

95  .A 

93.0 

88.2 

77.1 

A  7 , 7 

18  .6 

77.8 

9  3 1 

03-05 

1 

1  30 .3 

ICO.O 

99 . 2 

95.3 

92.8 

89.5 

75.7 

50.2 

20.2 

78  .  A 

931 

06-08 

1 

1  GO  .0 

100.0 

96  .6 

96.0 

93.5 

90.1 

79.  1 

52.3 

2C  .  I 

78. 9 

931 

09-11 

1 

100.0 

100.0 

98 .0 

9A  .1 

89  .A 

82.8 

b9.  1 

A3 .8 

1*4  .8 

75.0 

93t 

1  2- 1  A 

1 

1Q0.0 

99 . 7 

95.7 

87.0 

77.7 

63.9 

AS.  3 

26.3 

0.7 

66. 5 

931 

15-1  7 

1 

100.0 

99 . 8 

95 .2 

66 . 1 

79.0 

6  A  .  0 

A  9 . 2 

23.3 

7  .  A 

66.  A 

93f 

18-20 

1 

100.0 

99 . 9 

97.8 

93.9 

90. A 

8  2.6 

65.8 

36.7 

12.5 

73.8 

731 

21-23 

1 

100.0 

100.0 

99  .2 

9  A  .8 

92.6 

07.2 

7  A  •  0 

A  2  •  5 

15.5 

76.  A 

9  3  L 

TOTALS 

l 

100.0 

99 .9 

97 .8 

93.1 

88.6 

81.0 

67.  3 

AO  .6 

1A  .7 

7A  .  ? 

7  A  A  (. 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  relative  humidity 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


station 

NUMBER  : 

745160 

STAT ION 

NAME  : 

TRAVIS  AF  8 

CA 

PERIOD  OF 
MONTH:  ALL 

RECOPO:  78-88 

month! 

HOURS 

i 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE 

HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  i 

TOTAL  1 

1 

1 

10X 

20 * 

3  OX 

4  OX 

50X 

60X 

70X 

BOX 

9  OX 

IHUHIOIIYI 

OB!  1 

JAN 

ALL 

i 

i 

100.0 

99 . 7 

90 . 3 

96.1 

93.0 

80. 1 

76.8 

51  .0 

19.3 

78.0 

74^  t 

FEB 

1 

100.0 

99 . 9 

97  .7 

91.7 

85.5 

74.6 

55.9 

25.3 

5.5 

69.4 

6784 

MAR 

1 

100.0 

99 .4 

9b  .6 

91 .7 

03.7 

68.7 

47.2 

22.0 

3.9 

67.1 

744  C 

APR 

1 

1  00. 0 

99.5 

95.3 

86.5 

72.7 

54.7 

35.8 

12.6 

1.7 

61.7 

720C 

MAY 

1 

100.0 

96.9 

90.0 

78 .0 

61.6 

41.7 

21.7 

5.6 

.4 

55.3 

744  . 

JUN 

i 

99.9 

95.2 

07 .7 

74.1 

57.1 

39.9 

21.6 

5.1 

.3 

53.9 

7201 

JUL 

1 

100.0 

96.9 

08 .1 

71  .6 

54.9 

38.5 

23.0 

6  .8 

.3 

53.8 

74  4  ( 

AUG 

1 

100.0 

97 .9 

91.5 

77.4 

61.4 

44.6 

25.  7 

7.9 

.9 

56.6 

74  4  ( 

SEP 

1 

99.9 

94 .9 

05  .8 

74.0 

59.7 

4  3.7 

23.6 

e  .2 

1  .4 

54.9 

720E 

OCT 

1 

100.0 

97.6 

90  .8 

01.1 

68.5 

52.9 

3  3.3 

1  1  .9 

3.3 

59.7 

7441 

NOV 

1 

100.0 

90 . 0 

95 .8 

90.0 

80.9 

65.0 

43.3 

16.4 

5.1 

65.2 

720t 

DEC 

1 

100.0 

99 .9 

97.8 

93.1 

88.6 

01.0 

67.3 

40.6 

14.7 

74.2 

74  4  ( 

1  TOTALS 

i 

100.0 

90 . 1 

93.0 

03.8 

72.3 

57.8 

39.6 

17.8 

4  .7 

62.5 

87664 

pressure  s<_mmaril: 

STATION  PRESSURE  SUMMARIES: 

oata  derived  FROM  hourly  observations. 

SUMMARIZED  6 Y  The  STANDARD  3-hOUR  TIME  3R0UPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINED* 

PRESENTED  ARE  THE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND  OBSERVATION  COUNTS. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  SUMMARIES: 

OATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

SUMMARIZED  BY  THE  STANOARO  3 “HO UR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINED* 

PRESCNTED  ARE  ThE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND  OBSERVATION  COUNTS. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  SUMMARIES  ARE  UNAVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

ujftr  L  I  Hi 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES  HG  PR  OH 
HOURLY  OBSERVATIONS 


MEANS  AND  STANOARO  DEVIATIONS 


STATION  NUMBERS  745160  STATION  NAME:  TRAVIS  AF  B  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  78-88 


HOURS 

I  STATS 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MA  Y 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

I  EC 

ANN 

LST 

1  MEAN 

30.041 

29.994 

29.929 

29.927 

29.850 

29.826 

29.806 

29.809 

29.816 

29.911 

29. 992 

30.051 

29  .912 

01 

!  so 

.  18  1 

.  174 

.17  1 

.  Ill 

.093 

.085 

.087 

.079 

.09  0 

.102 

.160 

.16  1 

.16  7 

i I OT  OBS 

310 

£8  3 

310 

30  0 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

I  MEAN 

30.04  1 

2 9.987 

29.920 

29.923 

29.850 

29.829 

29.811 

29.812 

29.819 

29.912 

29.990 

30.049 

29  .912 

04 

1  SO 

.  18  3 

.174 

.172 

.113 

.092 

.084 

.086 

.079 

•  08  9 

.  101 

.162 

.164 

.156 

1  TOT  OBS 

31  C 

28  3 

3  1  D 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

1  MEAN 

30.052 

30.004 

29.94  5 

29.951 

29.882 

29.860 

29  .845 

29.848 

29.852 

29.940 

30.006 

30.059 

29  .937 

07 

1  SO 

.  18  5 

.  175 

.175 

.  115 

.093 

.084 

.086 

.078 

.089 

.101 

.  1  66 

.169 

.153 

1  TOT  OBS 

310 

28  3 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

3  1  C 

3653 

1  MEAN 

30.084 

30.032 

29.969 

29.968 

29.892 

29.869 

29 .859 

29.863 

29.869 

29 .962 

30.033 

30.092 

29  .957 

10 

1  SD 

.  183 

.  178 

.176 

.  114 

.093 

.084 

.084 

.077 

.  oee 

.100 

.  166 

.  1  75 

.157 

HOT  OBS 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

3  10 

3653 

1  MF  AN 

30.038 

29.996 

29.94  1 

29.940 

29.864 

29.845 

29.833 

29.831 

29.832 

29.915 

29.988 

30.043 

29  .922 

1  3 

1  SD 

.177 

.176 

.170 

.  no 

.093 

.083 

.087 

.077 

.088 

.099 

.161 

.173 

.152 

HOT  OBS 

310 

283 

310 

300 

310 

3DD 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

I  MEAN 

30.015 

29.961 

29.905 

29.903 

29.827 

29.812 

29.792 

29.788 

29 . 790 

29.881 

29.965 

30.025 

29  .888 

16 

1  SD 

.  174 

.  173 

•  164 

.  107 

.094 

.084 

.090 

.080 

.  088 

.102 

.158 

.168 

.154 

1  TOT  OBS 

310 

28  2 

310 

30  0 

310 

300 

310 

3  1  C 

300 

310 

300 

3  1U 

7‘  *2 

1  MEAN 

30.024 

29.968 

29.909 

29.900 

29.824 

29.808 

29 .784 

29.78  1 

29 . 790 

29.891 

29.975 

30.0  38 

29 .890 

19 

1  SD 

.  173 

.  176 

.16  1 

.  105 

.093 

.084 

.090 

.08  1 

.090 

.105 

.158 

.161 

.  1  S  7 

1  TOT  OBS 

310 

28  2 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

36  52 

I 

2C.C39 

29.984 

29.932 

29.925 

29.850 

29.632 

29.808 

29.806 

29.012 

29.911 

29.992 

30.056 

29  .9  12 

22 

I  SD 

.  177 

.177 

.162 

.  107 

.093 

•  G82 

.088 

.080 

.089 

.104 

.159 

.159 

.155 

1  TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

3  1 C 

3652 

1  MEAN 

30.  042 

29.99  1 

29.93 1 

29.930 

29.855 

29.835 

29.817 

29.817 

29.823 

29.915 

29.993 

30.051 

29  .916 

ALL 

1  SO 

.  180 

.176 

.170 

•  112 

.095 

.086 

.090 

.083 

.09  3 

.104 

.162 

.167 

.157 

HOURS 

I  TOT  OBS 

2480 

2261 

2480 

2400 

2480 

2400 

2480 

2480 

2400 

2480 

2400 

2  4  8C 

29221 

|  o  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MBS  FROM  MEANS  ANO  STANDARD  DEVIATIONS 

I  USAFETAC  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  74  5  1  bO 

STATION 

NAME  : 

TRA  VI  S 

AFB  CA 

PE  R 1 00 

OF  RECORO 

:  78-88 

HOURS 

1ST 

|  STATS  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

[EC 

ANN 

1  MEAN  1 

1Q20.0 

1  0  1  to.  4 

1016.2 

1  01 b.  1 

1013.5 

1012.7 

1012.0 

1012.1 

'012.4 

1  015.S 

1018.3 

1020.3 

10  15.6 

01 

1  SO  I 

b.  14  1 

5.903 

5. 70S 

3.757 

3.129 

2.869 

2  .962 

2.677 

3.073 

3.452 

5.409 

5.450 

5  .314 

o 

HOT  OBSl 

310 

28  3 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

I  MEAN  1 

1 020.0 

l  o  i  e .  2 

1015.9 

1016.0 

1013.5 

1012.8 

1012.2 

1012.2 

1012.4 

1015.6 

1318.3 

1020.3 

10  15.6 

o 

04 

!  SO  1 

b.  21  7 

5.914 

5.037 

3.83b 

3.125 

2.852 

2  .925 

2.68  1 

3.027 

3.436 

5.496 

5.557 

5  •  3 CO 

1  TOT  OBSl 

310 

28  3 

310 

30  □ 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

30C 

310 

3653 

-> 

I  MEAN  1 

1020.4 

1018. 7 

1016.7 

1016.9 

1014.6 

1013.8 

1013. 4 

1013.4 

1013.6 

10)6.6 

1U  1  8  .  8 

1020.5 

10  16.4 

07 

1  SD  1 

6.259 

5 ,9b  9 

5.94  7 

3.929 

3.118 

2.867 

2  .897 

2.622 

3.026 

3.411 

5.626 

5,7  35 

5  .  1  89 

o 

1  TOT  OBS/ 

310 

28  3 

JIG 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

1  MEAN  | 

1021.4 

1019. 7 

1017.6 

1017.5 

1014.9 

1014.1 

1013.8 

1014.0 

1014.2 

1017,3 

1019.7 

1021.7 

10  17,1 

10 

1  SD  1 

6.  222 

6.036 

5.978 

3.88  1 

3.158 

2.826 

2.86U 

2.592 

2.992 

3.384 

5.634 

5.937 

5  .338 

0 

t  TOT  OBS 1 

310 

28  3 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3653 

1  mean  I 

1019.9 

1018.4 

1016.6 

1016.6 

1014.0 

1013.4 

1012.9 

1012.9 

1012.9 

1015.7 

1018.2 

1020.1 

10  15.9 

0 

1  3 

1  SD  1 

5.  989 

5.976 

5.78  b 

3.74S 

3.144 

2.820 

2.924 

2.619 

2.987 

3.357 

5.479 

5.867 

5  .154 

1  TOT  OBSl 

no 

28  3 

310 

300 

310 

300 

310 

3  1  D 

300 

3in 

300 

310 

3653 

o 

1  MEAN  1 

1019.  1 
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